Tube Chart Supplement 
Model 666-05 

Dynamic Conductance Tube & Transistor Tester 
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ENJ OY YOUR BOOKS 

PLEASE VISIT OUR STORE FOR EVEN MORE GREAT 

STUFF! 

WWW.EVERYTHI NG4LESSSTORE.COM 
COPYRI GHT NOTI CE 

ALL MATERIALS I NCLUDI NG CD/ DVD AND PDF 

FI LES ARE COPYRI GHTED 
WWW.EVERYTHI NG4LESSSTORE.COM VON 
WALTHOUR PRODUCTIONS AND MAY NOT BE 
REPRODUCED, COPI ED OR RESOLD UNDER ANY 
Cl RCUMSTANCES. YOU MAY HOWEVER MAKE A 
COPY FOR YOUR OWN PERSONAL BACKUP. 
MATERIALS ARE FOR PERSONAL USE ONLY. 

I F YOU PURCHASED THI S FROM ANYWHERE BUT 
FROM US PLEASE NOTI FY US I MMEDI ATELY SO 
THAT WE MAY CHECK I F YOU PURCHASED FROM 
AN AUTHORIZED RESELLER SO WE CAN LET YOU 
KNOW I F YOU NEED TO RETURN FOR FULL REFUND 
FROM AN UNAUTHORIZED SELLER. 

THANKS AGAI N AND PLEASE TAKE THE Tl ME TO 

VISIT OUR STORE. 

ATTENTION! EVERYTHING ON SALE NOW!! 
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7 


75 


306 


2.8 


29 


5 


3DE6 


2.8 


7 


28 


3DG4 


2.8 


0 


100 


3064 


2.8 


0 


95 


3DK6 


2.8 


7 


35 


3DT6 


2.8 


10 


25 


3E5 


2.8 


7 


71 


3E6 


2.8 


20 


89 


3EA5 


2.8 


25 


50 


3ER5 


2.8 


30 


75 


3FH5 


2.8 


1 5 


1 5 


3FQ5 


2.8 


50 


70 


3FY5 


2.8 


7 


80 


36S8 


2.8 


30 


85 


3LF4 


2.8 


23 


29 


3Q4/DL95/NI 8 


2.8 


35 


29 


305 


2.8 


25 


27 



3S4/0L92/NI7 2.8 7 40 
3V4/0L94/1 PI I 2.8 30 34 
4A6 3.8 7 77 



4AU6 


4.2 


7 


80 


4AV6 


4.2 


25 


85 


4AV6 . 


4.2 


0 


5 


4BC5 


4.2 


15 


37 


4BC8 


4.2 


10 


70 


4BN6 


4.2 


7 


65 


4BQ7 


4.2 


7 


23 


4BS8 


4.2 


40 


85 


4BU8 


4.2 


25 


34 


4BX8 


4.2 


23 


15 


4BZ6 


4.2 


46 


85 


4BZ7 


4.2 


7 


27 


4BZ8 


4.2 


7 


75 


4CB6 


4.2 


40 


90 


4CS6 


4.2 


7 


55 


4CS6 


4.2 


7 


55 


4CX7 


4.2 


7 


43 


4CY5 


4.2 


7 


65 


4DE6 


4.2 


7 


9 


4DK6 


4.2 


15 


75 


40T6 


4.2 


7 


80 


4ES8 


4.2 


7 


75 


4EW6 


4.2 


7 


35 


46S8 


4.2 


30 


85 


5A6 


5.0 


7 


30 


5AM8 


4.7 


42 


1 00 


5AM8 


4.7 


0 


5 


5AN8 


4.7 


50 


93 


5AH8 


4.7 


15 


94 


5A05 


4.7 


67 


97 


5AS4 


5.0 


0 


41 


5AS4 


5.0 


0 


41 


5AS8 


4.7 


30 


35 


5AS8 


4.7 


7 


5 


5AT8 


4.7 


7 


30 


5AT8 


4.7 


40 


40 


5AU4 


5.0 


0 


82 


5AV8 


4.7 


50 


93 


5AV8 


4.7 


15 


93 


5AW4 


5.0 


0 


37 


5AW4 


5.0 


0 


37 


5AZ4 


5.0 


0 


57 


5AZ4 


5.0 


0 


57 


5B8 


4.7 


38 


90 


5B8 


4.7 


53 


90 


5BE8 


4.7 


80 


10 


5BE8 


4.7 


80 


86 


5BK7 


4.7 


16 


80 


5BK7 


4.7 


16 


80 


5BQ7A 


5.0 


30 


75 


5BR8 


4.7 


2 2 


98 


5BR8 


4.7 


22 


89 


5BT8 


4.7 


29 


1 00 



LEVERS V S LEAK MERIT 

12111 61614 1 5 C C 

36521 63111 2 3 137 7 

23561 53111 3 3 36 27 

51214 31111 3 3 127 5 

56214 31111 3 3 1561 ^ 

51214 31111 4 3 1257 5 

51214 31 I I 1 4 3 6 

15213 66II1 4 2 122 5 

15213 mil 3 4 126 7 

13421 55451 2 4 1679 38 

51214 31111 3 3 1257 5 

11214 35111 33 6 

51214 31111 3 2 127 5 

12166 61614 I 4 C C 

14312 51111 I 3 236 2 

21115 31111 4 3 45 6 

2 1 351 1111143 3 

51214 31111 3 2 127 5 

56214 31111 3 3 1562 5 

51214 31111 3 3 127 5 

51214 31111 2 4 1257 5 

11214 351 I 1 2 4 5 



51214 


361 1 1 


2 


3 


1256 


5 


2431 1 


56111 


2 


3 


236 


2 


51214 


31111 


3 


3 


U7 


5 


26114 


141 1 1 


2 


1 


57 


5 


26114 


14111 


2 


1 




7 


51214 


361 1 1 


3 


3 


1 ^67 


5 


51214 


351 1 1 


3 


4 


\Z7 


5 


1 3316 


521 1 1 


2 


3 


236 


2 


1331 6 


51111 


2 


3 


46 


2 


51214 


31 H 1 


2 


3 


156 


5 


15124 


16111 


3 


2 




5 


65214 


1 1 1 1 1 


2 


3 


262 


5 


15214 


661 1 1 


2 


2 




5 


1 5214 


661 1 1 


3 


2 


124 


5 


1 34 21 


15411 


4 


3 1236789 


38 


24311 


561 1 1 


2 


3 


236 


2 


1 3536 


621 1 1 


2 


3 


234 


2 


1 2335 


H6H 


2 


3 


345 


3 


135 36 


621 1 1 


2 


3 


234 


2 


13316 


521 1 1 


2 


3 


236 


2 


1 2355 


3161 1 


1 


4 


3456 


36 


51213 


31111 


3 


3 


122 


5 


51216 


64111 


3 


3 


12567 


7 


51216 


64111 


4 


6 




56 


56214 


31 1 1 1 


3 


3 


1562 


5 


351 21 


35111 


2 


3 


2375 


16 


15213 


13111 


4 


4 


126 


7 


35121 


351 1 1 


4 


3 


2375 


1 6 


351 21 


35 H 1 


3 


2 


2|75 


1 6 


1 3421 


55451 


2 


4 


1 2679 


38 


35121 


35 H 1 


2 


3 


2575 


16 


51214 


31111 


3 


2 


127 


5 


351 21 


35111 


4 


3 


2375 


1 6 


45121 


45111 


3 


2 


2575 


16 


51214 


31111 


3 


2 


127 


5 


51214 


31 H 1 


2 


4 


12’57 


5 


1 1214 


35 111 


2 


4 




5 


35121 


35161 


4 


3 


2378 


1 6 


51214 


36111 


2 


3 


1256 


5 


51 214 


31111 


3 


3 


127 


5 


51 21 4 


31111 


2 


3 


12567 


5 


51214 


331 1 1 


3 


3 


T27 


5 


45121 


45111 


2 


2 


23789 


16 


51214 


31111 


3 


3 


127 


5 


1 3421 


1541 1 


4 


3 


1 236789 


38 


31112 


35661 


4 


2 


37 


1 


15 32 1 


3161 1 


3 


2 


1239 


6 


15321 


3 1611 


4 


6 




8 


35121 


4351 1 


3 


2 


25685 


6 


35121 


4351 1 


4 


2 




1 


51214 


36111 


4 


1 


1256 


5 


1 21 1 1 


41 H 1 


4 


1 


46 


6 


12 141 


1 1 1 1 1 


4 


1 




4 


35121 


61141 


2 


3 


25678 


9 


351 21 


61141 


4 


6 




6 


53121 


43151 


3 


3 


15789 


2 


53121 


43151 


3 


3 




6 


i 2141 


41111 


4 


1 


46 


46 


15321 


51 34 1 


3 


2 


126289 


9 


1 5321 


51341 


4 


2 




3 


1 21 1 1 


41111 


4 


1 


46 


6 


1 2141 


1 II II 


4 


1 




4 


1 21 1 1 


41111 


4 


1 


46 


6 


12141 


1 1 1 11 


4 


1 




4 


1 5321 


5 1341 


3 


2 


126289 


9 


15321 


5 1341 


3 


2 




3 


53121 


43151 


2 


3 


15659 


6 


53121 


4315 1 


2 


2 




2 


35121 


351 1 1 


4 


2 


2375 


6 


35121 


35111 


4 


2 




1 


35121 


35111 


4 


2 


2375 


16 


53121 


43151 


4 


2 


156759 


6 


531 21 


43151 


4 


2 




2 


66121 


4351 1 


3 


2 


785 


6 



TUBE TYPE 


FIL 


GRID 


PLATE 


5BT8 


4.7 


0 


5 


5BW8 


4.7 


60 


36 


5BW8 


4.7 


0 


56 


5CG8 


4.7 


53 


5 


5CG8 


4.7 


63 


5 


5CL8 


5.0 


7 


20 


5CL8 


5.0 


7 


50 


5CM8 


4.7 


7 


80 


5CM8 


4.7 


7 


25 


5CQ8 


4.7 


7 


84 


5CQ8 


4.7 


7 


45 


5CR8 


4.7 


7 


1 00 


5CR8 


4.7 


7 


35 


5CU4 


5.0 


0 


15 


5CU4 


5.0 


0 


15 


5CZ5 


4.7 


20 


30 


5DH8 


5.0 


7 


30 


5DH8 


5.0 


7 


45 


5EA8 


5.0 


7 


75 


5EA8 


5.0 


7 


88 


5EH8 


4.7 


7 


17 


5EH8 


4.7 


7 


100 


5EU8 


5.0 


7 


100 


5EU8 


5.0 


7 


28 


5EW6 


5 


14 


1 2 


5FG7 


4.7 


35 


25 


5F67 


4.7 


35 


70 


5FV8 


4.7 


40 


70 


5FV8 


4.7 


7 


20 


5GH8 


4.7 


7 


90 


5GH8 


4.7 


7 


38 


5GM6 


5.0 


16 


80 


5J6 


4.7 


25 


35 


5R4 


5.0 


0 


43 


5R4 


5.0 


0 


43 


5T4 


5.0 


0 


30 


5T4 


5.0 


0 


30 


5T8 


4.7 


7 


84 


5T8 


4.7 


7 


0 


5U4/5931 


5.0 


0 


41 


5U4/593I 


5.0 


0 


41 


5U8 


4.7 


71 


5 


5U8 


4.7 


71 


88 


5V3 


5.0 


0 


2 5 


5V3 


5.0 


0 


25 


5V4/GZ32 


5.0 


0 


76 


5V4/GZ32 


5.0 


0 


76 


5V6 


4.7 


21 


98 


5W4 


5.0 


0 


46 


5W4 


5.0 


0 


46 


5X3 


5.0 


0 


60 


5X3 


5.0 


0 


60 


5X4 


5,0 


0 


40 


5X4 


5.0 


0 


40 


5X8 


4.7 


25 


52 


5X8 


4.7 


25 


18 


5Y3/6087/61 06 


5.0 


0 


55 


5Y3/6087/6I 06 


5.0' 


0 


55 


5Y4 


5.0 


0 


57 


5Y4 


5.0 


0 


57 


5Z3 


5.0 


0 


35 


5Z3 


5.0 


0 


35 


5Z4/GZ30 


5.0 


0 


76 


5Z4/GZ30 


5.0 


0 


76 


6A3 


6.3 


7 


65 


6A4/LA 


6.3 


7 


73 


6A5 


6.3 


7 


79 


6A6 


6.3 


17 


94 


6A7 


6.3 


7 


78 


6A7 


6.3 


7 


98 


6A8 


6.3 


7 


30 


6A8 


6.3 


15 


35 


6AB4/EC92 


6.3 


7 


21 


6AB5/6N5 


6.3 


7 


87 


6AB5/6N5 


6.3 


7 


87 


6AB7/I 853 


6.3 


40 


94 


6AC5 


6.3 


75 


20 


6AC6 


6.3 


7 


65 


6AC7/1852/6134 6.3 


1 3 


87 


6AD4 


6.3 


20 


70 


6AD7 


6.3 


7 


92 


6AD7 


6.3 


7 


40 


6AE5 


6.3 


86 


39 


6AF3 


6.3 


0 


1 00 


6AF4 


6.3 


25 


84 


6AF5 


6.3 


7 


34 


6AF6 


6.3 


7 


20 


6AF6 


6.3 


7 


20 


6AG5/6I86 


6.3 


16 


43 


6AG7 


6.3 


60 


38 


6AH4 


6.3 


45 


40 


6AH5 


6.3 


25 


76 


6AH6 


6.3 


7 


15 


6AH7 


6.3 


40 


38 


6AJ4 


6.3 


1 0 


55 


6AJ5 


6.3 


7 


78 



LEVERS V S LEAK MERIT 

66121 Mill 4 6 12 

31321 51341 I 4 1236289 9 

31321 51341 I 3 13 

53621 43151 3 3 16789 6 

53621 43151 33 2 

53121 33151 3 3 117^9 2 

53121 33151 33 6 

45121 43151 4 3 I 2i67fi9 6 

45121 43151 4 4 I 

45321 41151 3 2 232fi9 1 

45321 41151 33 6 

45121 43151 2 3 I2367g9 6 

45121 43151 2 3 I 

1 2141 61 I I 1 4 I 1 4 

12161 41111 4 1 6 

31521 61641 4 2 1329 9 

54121 43151 3 3 I37fi9 2 

54121 43151 33 6 

45321 41151 I 3 12362S9 1 

45321 41151 23 6 

15421 65341 2 3 12378 3 

15421 65341 23 9 

45421 15131 2 3 123^7^9 I 

45421 15131 23 3 

51214 31111 3 3 \g7b 5 

54621 43151 3 3 126759 6 

54621 43151 32 2 

54121 43151 3 2 I 2367g9 2 

54121 43151 33 6 

45321 41151 2 31 236259 6 

45321 4II5I 2 3 1 

51214 36111 4 2 156 5 

33215 5IIII 3 3 562 >2 

I 21 I I 4 1 1 I I 4 I 46 6 

1 2141 I I I I I 4 I 4 

12111 41111 4 I 46 6 

I2I4I I 1 I I I 4 I 4 

66121 61531 3 4 123628 9 

66121 61531 4 6 126 

121 I I 41111 4 I 46 6 

I 2141 111114 1 4 

35321 41151 3 3 236259 6 

35321 41151 3 2 I 

12111 41 I I I 3 I 46 6 

I2I4I 1111131 4 

121 1 I 31 I I I 4 I 46 

12131 1 I 1 1 I 4 I 

12445 Mill 4 I 3455 

12111 41111 4 I 46 

I 2 1 4 I I I I I 1 4 1 

21411 I I 1 1 I 4 I 23 

241 I I I I I I I 4 I 

I 1 I 14 I 21 I I 4 I 35 

I 141 I 12111 4 I 

15321 15341 3 3 12578 

15321 15341 3 3 

12111 41111 4 I 46 

12141 1 I I 1 1 4 1 

I I 1 14 121 1 I 4 I 35 

11411 12111 4 I 

21411 Mill 4 I 23 

241 I I I I 1 1 I 4 1 

121 I I 31111 4 I 46 

1 21 3 I 1 I I I I 4 1 

23511 I I 1 I I 4 2 23 

24531 Hill 4 2 234 

12315 11611 4 I 5 

23515 31 111 3 3 23^56 26 

23345 Hill 4 3 23455 2 

24345 Hill 4 3 4 

12435 41111 2 4 34565 3 

12435 41111 2 4 6 

41 21 I 51111 4 3 61 I 

24141 Hill 4 3 2345 2 

2H4I HHI 4 3 2 

I2I5I 31411 3 2 345 8 

12415 Hill 4 2 55 3 

12445 Hill 4 2 3455 3 

I2I5I 31411 4 2 345 8 

51 21 1 11411 I 4 15 8 

52435 41111 3 2 1455 3 

52435 41 I I I 3 3 6 

1 2315 i II 11 I 3 58 3 

66621 66641 i 1 ^ 9 

35211 66111 2 2 25 1 

12315 HHI 2 3 55 3 

12444 Hill 4 4 345 5 

12114 1 I I H 4 4 5 

51214 36111 3 3 1256 5 

12651 31411 3 2 145 8 

52113 HHI 2 2 15 8 

321 41 51111 4 I 1465 4 

51214 31111 4 3 I2Z 5 

51315 32111 3 3 i2H5 36 

51664 62161 4 2 12 5 

51213 36111 1 4 1256 5 
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TUBE TYPE 


FIL 


GRID PLATE 


LEVERS 


V 


S 


LEAK 


MERIT 


TUBE TYPE 


FIL 


GRID PLATE 


LEVERS 


V 


S 


LEAK MERIT 


6AJ8/ECH8I 


6.3 


45 


43 


35121 


43111 


2 


3 


126789 


6 


6BH6/6661 /6265 


6.3 


45 


42 


51214 


31 1 1 1 


3 


3 


125 67 


5 


6AJ8/ECH81 


6.3 


7 


10 


351 21 


43451 


1 


4 




8 


6BH8 


6.3 


1 5 


55 


15321 


15341 


2 


3 


12578 


39 


6AKii 


6.3 


70 


15 


5121 1 


11411 


1 


3 


1 5 


8 


6BJ6/6662 


6.3 


25 


95 


51214 


31 1 1 1 


3 


2 


U567 


5 


6AK5/5654/EF95 


6.3 


15 


60 


5121 3 


36111 


2 


3 


1256 


5 


6BJ7 


6.3 


0 


32 


14121 


41411 


2 


2 


126285 


8 


6AK6 


6.3 


50 


89 


51 21 4 


31111 


3 


2 


f2Z 


5 


6BJ7 


6.3 


0 


32 


14121 


4141 1 


1 


2 


26 


6AK8/EABC80 

6AK8/EABC80 


6.3 

6.3 


10 

7 


77 

95 


66121 

66121 


61 531 
61531 


2 

2 


4 

6 


1236Z8 


9 

126 


6BJ8 

6BJ8 


6.3 

6.3 


7 

7 


41 

0 


61 121 
6112 1 


6351 1 
6351 1 


4 

4 


3 

6 


121685 


7 

16 


6AL5/5726/6663 


6.3 


0 


60 


1321 1 


13111 


1 


3 


1257 


7 


6BK4 


6.3 


20 


70 


12665 


61614 


4 


5 




C 


6AL5/5726/6663 


6.3 


0 


48 


1321 1 


13111 


1 


3 


2 


6BK5 


6.3 


44 


30 


41521 


1631 1 


4 


2 


1358 


1 


6AL7 


6.3 


15 


90 


52455 


51 1 1 1 


4 


5 


34565 


3 


6BK6 


6.3 


7 


90 


51216 


631 1 1 


4 


4 


1256 


7 


6AL7 


6.3 


7 


90 


52455 


51111 


4 


5 


3 


6BK6 


6.3 


7 


20 


512 16 


631 1 1 


4 


6 


56 


6AM4 


6.3 


35 


33 


51663 


621 61 


3 


3 




5 


6BK7 


6.3 


30 


80 


35121 


351 1 1 


4 


2 


217fi 


16 


6AM8 


6.3 


15 


65 


15 321 


4161 1 


2 


3 


1279 


6 


6BL4 


6.3 


0 


1 0 


66164 


621 1 1 


4 


I 


Is 


5 


6AM8 


6.3 


7 


0 


15321 


41611 


4 


6 


8 


6BL7 


6.3 


7 


1 0 


54154 


121 i 1 


4 


2 


>145 


25 


6ANLi 


6.3 


7 


93 


4521 1 


66111 


4 


2 


25 


1 


6BL8/ECF80 


6.3 


7 


58 


45321 


41151 


3 


3 


1236289 


6 


6AN5 


6.3 


7 


95 


51213 


36111 


2 


2 


1256 


5 


6B18/ECF80 


6.3 


7 


50 


45321 


41151 


3 


2 


1 


6AN6 


6.3 


0 


66 


26663 


1 1 1 1 1 


1 


3 


23455 


5 


6BM8/ECL82 


6.3 


7 


0 


51521 


43141 


3 


2 


126759 


1 


6AN6 


6.3 


0 


66 


2663 1 


1 1 1 1 1 


1 


3 


4 


6BM8/ECL82 


6.3 


7 


96 


51521 


43141 


3 


3 


9 


6AN6 


6.3 


0 


66 


2631 1 


1 1 1 1 1 


1 


3 




3 


6BN4 


6.3 


1 8 


69 


15213 


66111 


4 


2 


12 


5 


6AN6 


6.3 


0 


66 


231 1 1 


1 1 1 1 1 


1 


3 




2 


6BN6 


6.3 


7 


25 


15213 


131 1 1 


4 


4 


126 


7 


6AN7 


6.3 


7 


93 


35121 


63351 


4 


3 


2379 


7 


6BN7 


6.3 


7 


85 


35121 


1 5131 


2 


2 


2157 


1 9 


6AH7 


6.3 


7 


64 


35121 


63351 


4 


3 


8 


6BN8 


6.3 


7 


90 


31 1 21 


3351 1 


2 


4 




7 


6AN8 


6.3 


50 


93 


35121 


435 1 1 


3 


2 


25685 


6 


6BN8 


6.3 


7 


30 


31 121 


3351 1 


1 


2 


16 


6AN8 


6.3 


15 


94 


35121 


4 351 1 


4 


2 


1 


6BQ5/EL84/6267 


6.3 


45 


95 


65121 


1413 1 


4 


1 


2179 


7 


6AQ5/6669/6005 


6.3 


67 


97 


51 21 4 


36111 


4 


1 


1256 


5 


6BQ6/6CU6 

6BQ7 


6.3 


7 


78 


12135 


1 1 1 14 


4 


1 


455 c 


C 




6.3 


7 


90 


51216 


6311 1 


4 


4 


>256 


7 


6.3 


7 


23 


35121 


351 1 1 


4 


3 


2171 


16 


6AQ6 


6.3 


7 


1 2 


51216 


63111 


4 


6 




6 


6BR8 


6.3 


22 


98 


53121 


43151 


4 


2 


116729 


6 


6AQ6 


6.3 


7 


30 


51 21 6 


631 1 1 


4 


6 




'5 


6BR8 


6.3 


22 


89 


53121 


43151 


4 


2 


2 


6AQ7 


6.3 


7 


25 


61654 


12111 


4 


4 


12345 


5 


6BS8 


6.3 


40 


81 


35121 


35111 


3 


2 


2171 


16 


6AQ7 


6.3 


7 


20 


61654 


12111 


4 


6 


13 


6BT6 


6.3 


7 


80 


51216 


631 1 1 


4 


4 


1256 


7 


6A08/ECC85 


6.3 


46 


1 6 


451 21 


45111 


2 


3 


2375 


1 6 


6BT6 


6.3 


7 


20 


51216 


6311 1 


4 


6 




56 


6AR5 


6.3 


65 


33 


5121 3 


31111 


4 


2 


lJ56 


5 


6BU4 


6.3 


75 


95 


12665 


61614 


4 


4 


15C 


C 


6AR6/6098 


6.3 


7 


73 


1 1424 


251 1 1 


4 


1 


1557 


3 


6BU5 


6.3 


20 


15 


1 1351 


62114 


3 


5 


241 


C 


6AR8 


6.3 


7 


75 


1 1421 


51441 


4 


3 


1 236789 


89 


6BU6 


6.3 


7 


0 


51216 


641 1 1 


4 


3 


1256 


7 


6AS5 


6.3 


7 


25 


1 5216 


33111 


4 


2 


126”7 


7 


6BU6 


6.3 


7 


25 


51216 


641 1 1 


4 


6 


56 


6AS6/5725 


6.3 


22 


67 


51213 


351 1 1 


3 


3 


1 257 


5 


6BU8 


6.3 


25 


34 


13421 


55451 


2 


4 


12679 


38 


6AS7 


6.3 


7 


82 


53153 


121 1 1 


2 


1 


if 45 


25 


6BV8 


6.3 


1 1 


95 


15421 


61 161 


2 


2 


126229 


3 


6AS8 


6.3 


7 


80 


35121 


31141 


1 


4 


25675 


9 


6BV8 


6.3 


7 


95 


15421 


61161 


2 


6 


69 


6 A S 8 


6.3 


7 


5 


35121 


61141 


4 


6 


6 


6BW4 


6.3 


0 


84 


41 1 21 


1411 1 


3 


1 


175 


17 


6AT6/EBC90 


6.3 


7 


78 


51216 


63111 


4 


4 


1556 


7 


6BW8 


6.3 


60 


60 


31321 


51 341 


1 


4 


1236289 


9 


6AT6/EBC90 


6.3 


7 


25 


51 216 


63111 


4 


6 


56 


6BW8 


6,3 


0 


60 


31321 


51341 


1 


3 


13 


6AT8 


6.3 


27 


35 


53121 


43151 


3 


3 


1589 


2 


6BX7 


6.3 


35 


98 


53153 


1 21 1 1 


3 


1 


1141 


25 


6AT8 


6.3 


10 


40 


53121 


43151 


3 


3 


6 


6BX8 


6.3 


23 


15 


35121 


351 1 1 


2 


3 


2171 


16 


6AU4 


6.3 


0 


1 0 


11113 


I 21 i 1 


2 


2 


35 


5 


6BY5 


6.3 


0 


80 


12133 


Mill 


2 


2 


1451 


45 


6AU5 


6.3 


25 


90 


521 13 


11311 


3 


1 


1358 


5 


6BY6/59I5/7036 


6.3 


7 


56 


51214 


351 1 1 


3 


3 


1257 


5 


6AU6/6I 36/EF9I; 


6.3 


50 


5 


51 213 


31111 


3 


3 


127 


5 


6BY6/59I 5/7036 


6 .3 


7 


95 


51214 


351 1 1 


3 


2 


6 


6AU7 


6 . 3 


40 


18 


451 21 


45161 


2 


3 


2575 


16 


6BY7/EF85 


6.3 


1 0 


90 


15 621 


1431 1 


4 


2 


1 2689 


7 


6AU8 


6.3 


12 


88 


15321 


15331 


4 


2 


12578 


9 


6BY8 


6.3 


7 


85 


51121 


5331 1 


3 


3 


12185 


7 


6AU8 


6.3 


15 


25 


15321 


15331 


4 


3 


3 


6BY8 


6.3 


0 


0 


11121 


31 1 1 1 


1 


3 


6 


6 AV 5 


6.3 


7 


82 


521 13 


11311 


4 


1 


135 8 


•5 


6BZ6 


6.3 


46 


85 


51214 


31111 


3 


2 


1 27 


5 


6AV6/EBC9I 


6.3 


60 


55 


51216 


63111 


3 


3 


Il56 


7 


6 BZ 7 


6.3 


7 


27 


35121 


351 1 1 


4 


3 


21*72 


16 


6AV6/EBC9) 


6.3 


0 


5 


51216 


63111 


4 


6 


56 


6BZ8 


6.3 


7 


25 


35121 


35116 


2 


4 


2171 


1 


6AW6 


6.3 


19 


39 


51 214 


31111 


3 


3 


1 27 


5 


6BZ8 


6.3 


7 


95 


35121 


35116 


2 


3 


6 


6AW8 


6.3 


1 0 


85 


1 5321 


1 533 1 


3 


2 


125789 


9 


6C4/6I35/EC90 


6.3 


40 


98 


3621 6 


51 1 1 1 


3 


2 ' 


62 


1 


6AW8 


6.3 


20 


80 


15321 


15331 


3 


3 


3 


6C5 


6.3 


45 


27 


12315 


1 1 1 I 1 


3 


3 


51 


3 


SAXM- 


6.3 


0 


78 


11113 


1 21 1 1 


4 


1 


55 


5 


6C6 


6.3 


1 5 


40 


2431 1 


1 1 1 15 


2 


4 


235 c 


2 


6A X5 


6.3 


0 


90 


12513 


1 1 1 1 1 


4 


1 


355 


5 


6C7 


6.3 


20 


77 


23166 


11115 


3 


3 


2452C 


2 


6AX5 


6.3 


0 


90 


12311 


1 1 1 1 1 


4 


1 


3 


6C7 


6.3 


7 


28 


23166 


11115 


4 


6 


45 


6AX7 


6.3 


7 


93 


45121 


45161 


2 


4 


2575 


1 6 


6C8 


6.3 


24 


94 


1 2315 


31115 


3 


3 




36 


6AX 8 


6.3 


20 


94 


35321 


41151 


4 


2 


236259 


6 


6 CA 4 /EZ 8 I 


6.3 


0 


65 


46121 


64661 


1 


2 


17 


6AX8 


6.3 


20 


76 


35321 


41151 


4 


2 


1 


6CA5 


6.3 


19 


5 


16215 


331 1 1 


4 


2 


1576 


7 


6A Z5 


6.3 


7 


99 


6121 1 


1 161 1 


2 


6 


>225 


1 8 


6CA7/EL34 


6.3 


15 


95 


12435 


61 1 1 1 


4 


1 


158 


3 


6AZ8 


6.3 


53 


5 


43121 


55551 


2 


3 


1 25629 


1 


6CB5 


6.3 


1 0 


50 


32156 


61614 


3 


1 


14C 


C 


6AZ8 


6.3 


23 


85 


1 1 121 


1 1 351 


3 


2 


8 


6CB6/6676 


6.3 


35 


90 


51214 


3 1 1 II 


3 


2 


>27 


5 


6B4 


6.3 


7 


75 


1231 5 


1 1 1 1 1 


4 


1 


35 


3 


6CD6 


6.3 


90 


90 


121 15 


1 131 4 


2 


1 


15C 


C 


6B6 


6.3 


7 


41 


1 2466 


11115 


2 


5 


2355 c 


3 


6CE5/6BC5 


6.3 


16 


2 


56214 


31111 


3 


3 


1562 


5 


6B6 


6.3 


7 


25 


12466 


11115 


4 


6 


45 


6CF6 


6.3 


1 1 


1 0 


512 14 


31111 


3 


3 


127 


5 


6B7 


6.3 


78 


1 2 


24366 


11115 


3 


3 


23455 c 


2 


6C67 


6.3 


45 


15 


3512 1 


35111 


3 


3 


2171 


1 6 


6B7 


6.3 


7 


2 0 


24366 


11115 


4 


6 


45 


6CG8 


6.3 


63 


5 


53621 


43151 


3 


3 


16729 


6 


6B8 


6. 3 


26 


12 


1 2466 


31115 


4 


3 


3455 c 


3 


6CG8 


6.3 


53 


5 


53621 


43151 


3 


3 


2 


6B8 


6.3 


7 


23 


12466 


31115 


4 


6 


45 


6CH7 


6.3 


20 


50 


351 21 


35161 


2 


3 


2171 




sbAb 


6 . 3 


20 


62 


51213 


13 1 1 1 


3 


3 


1 578 


5 


6CH7 


6.3 


30 


50 


351 21 


35161 


2 


3 


6 


6BA6/57i^9/6660 


6.3 


40 


90 


51214 


31111 


3 


2 


155 


5 


6CH8 


6.3 


28 


90 


54321 


15551 


3 


2 


12178 


2 


6BA7 


6.3 


7 


80 


451 21 


15141 


2 


3 


2567 


9 


6CH8 


6.3 


35 


15 


1 1 1 21 


1 1531 


2 


3 


9 


6BA7 


6.3 


7 


98 


45121 


15141 


2 


2 


1 


6CJ6/EL8I 


6.3 


1 2 


3 


65121 


6631 4 


2 


2 


219 . 


C 


6 BA 8 


6 . 3 


7 


36 


15321 


15341 


2 


3 


125789 


9 


6CK4 


6.3 


7 


80 


52614 


1 1 1 1 1 


2 


1 


1151 


5 


6BA8 


6 . 3 


7 


96 


1 5321 


15341 


2 


3 




3 


6CL5 


6.3 


95 


35 


32 156 


61614 


2 


1 


114C 


C 


66C4 


6.3 


20 


87 


35621 


16661 


3 


2 


26 


1 


6CL6/6677 


6.3 


63 


38 


15321 


41661 


3 


2 


127 


6 


6 BC5 / 6 C E5 


6.3 


i 0 


37 


56214 


31111 


3 


3 


1562 


5 


6CL8 


6.3 


15 


95 


53121 


33151 


3 


2 


11729 


2 


6BC7 


6 . 3 


0 


95 


13121 


31311 


1 


2 


126285 


8 


6CL8 


6.3 


1 5 


70 


53121 


33151 


2 


3 


6 


6 BC 7 


6.3 


0 


95 


13121 


3 1311 


1 


2 


26 


6CM5/EL36 


6.3 


7 


15 


62635 


1 I 1 14 


2 


2 


451 


C 


6BC8 


6.3 


1 0 


70 


35121 


351 1 1 


2 


3 


2575 


16 


6CM6 


6.3 


25 


52 


31521 


61131 


4 


2 


1329 


9 


6BD4 


6.3 


50 


55 


12115 


11114 


4 


4 


15 


C 


6CM7 


6.3 


20 


90 


46121 


4551 1 


2 


2 


1785 


1 


6 BD5 


6 . 3 


7 


90 


521 14 


11411 
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1 


1558 


5 


6CM7 


6.3 


20 


90 


46121 


4551 1 


3 


2 


6 


6BD6 

6BE6/5750/EK90 

6BE6/5750/EK90 

6BE7/EQ80 


6.3 

6.3 

6.3 

6.3 


8 

7 

7 

65 


34 

75 

25 

92 


51214 

51214 

51214 

33121 


31111 

31111 

31111 

45631 


3 
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3 

3 

3 

4 


1 27 
1J257 

1 36 


5 

5 

6 
6 


6CM8 

6CM8 

6CN7 

6CN7 


6.3 

6.3 

6.3 

6.3 


7 

7 

7 

7 


65 

25 

80 

0 


451 21 
45121 
66121 
6612 1 


43151 
43151 
15361 
1 5361 


4 

4 

3 

4 


3 

4 
4 
6 


1216719 

12357 


6 

1 

8 

12 


6 B E8 


6.3 


80 


1 0 


53121 


43151 


2 


3 


15659 


6 


6CQ4 


6.3 


0 


65 


16113 


1 21 1 1 


3 


1 


15 


5 


6BE8 

6BF5 
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6.3 


80 

7 


86 

71 


53 121 
512 13 


43151 
361 1 i 


2 

2 


2 

2 


1 256 


2 

5 


6CQ8 

6CQ8 


6.3 

6.3 


44 

7 


95 

45 


45321 

45321 


41151 

41151 


2 

3 


2 

3 


23219 


1 

6 


6BF6 


6 . 3 


7 


0 


51216 


64111 


4 


3 


ll56 


7 


6CR6 


6.3 


1 5 


0 


16214 


35111 


4 


3 


12567 


5 


6BF 6 


6 . 3 


7 


25 


51216 


64111 


4 


6 




56 


6CR6 


6.3 


0 


22 


1 6214 


351 1 1 


4 


6 


2 


6BF7 


6 . 3 


1 5 


30 


35211 


15311 


3 


3 


2457 


18 
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6.3 


7 


38 


4512 1 
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2 


4 


1 216719 


6 
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85 
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11314 


4 


1 
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7 


40 
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43151 


2 


3 


1 


6BG7 


6.3 


1 5 


30 


3521 1 
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3 


3 


2!t57 


18 


6CS6/EH90 


6.3 


7 


55 


51214 


31 1 1 1 


2 
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5 
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TUBE TYPE 


FIL 


GRID PUTE 


LEVERS 


V S 




LEAK MERIT 


6CS6/EH90 


e.3 


7 


55 


1 1214 


35111 


2 


4 




5 


6CS7/EH90 


6.3 


95 


77 


41521 


451 1 1 


2 


2 


37SS 


6 


6CS7/EH90 


6.3 


90 


20 


41521 


451 1 1 


2 


2 




1 


6CU5 


6.3 


9 


93 


15216 


341 1 1 


3 


1 


1267 


7 


6CU6/6BQ6 


6.3 


7 


82 


12 135 


1 1 1 14 


4 


1 


455 c 


C 
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6.3 


7 


35 


14321 


15541 


3 


3 1236789 


2 


ecus 


6.3 


7 


65 


1432 1 


15541 


3 


2 




9 


6CV7/EBCIH 


6.3 


15 


75 


14516 


61211 


4 


3 


3562 


2 


eCV7/EBC4l 


6.3 


15 


20 


14516 


6121 1 


4 


6 


56 


ecws/ELse 


6.3 


7 


65 


65 12 1 


64631 


2 


2 


2579 


7 


ecxs 


6.3 


7 


17 


1542 1 


15341 


3 


3 


12678 


3 


ecxs 


6.3 


7 


65 


15421 


15 341 


3 


2 




9 


6CY5 


6.3 


7 


60 


51214 


31111 


2 


3 


156 


5 


6CY7 


6.3 


7 


80 


41521 


451 1 1 


2 


1 


1267 


1 


eCY7 


6.3 


7 


88 


41521 


45111 


2 


4 




6 


ecz5 


6.3 


20 


45 


31521 


61641 


4 


2 


1 39 


9 


6D4 


6.3 


0 


78 


1621 1 


63111 


1 


3 


7 


7 


6De 


6.3 


32 


2 1 


2431 1 


11115 


3 


3 


40C 


2 


6D7 


6.3 


1 5 


45 


2431 1 


11115 


2 


4 


23fiC 


2 


eDs 


6.3 


7 


0 


1243 1 


41111 


2 


4 


345S 


3 


6DS 


6.3 


7 


75 


1243 1 


41111 


2 


4 




6 


SDA4 


6.3 


0 


70 


66164 


621 1 1 


2 


1 


2 


5 


eOB5 


6.3 


7 


95 


31521 


66641 


3 


1 


1 2308 


9 


eoBe 


6.3 


7 


85 


51214 


31111 


3 


3 


12567 


5 


6DCe 


6.3 


7 


9 


51214 


31111 


3 


3 


127 


5 


eDCS/EBFS9 


6.3 


7 


19 


351 21 


4661 1 


3 


3 


1229 


6 


6DCS/EBFS9 


6.3 


0 


85 


35121 


4361 1 


1 


3 




7 


eOCS/EBFS9 


6.3 


0 


85 


35121 


4631 1 


1 


3 




8 


6DE4 


6.3 


0 


73 


16114 


12111 


2 


1 


15 


5 


eDE6 


6.3 


7 


9 


51214 


31 1 1 1 


3 


3 


127 


5 


eDE7 


6.3 


0 


63 


45621 


45111 


3 


2 


2752 


1 


6DE7 


6.3 


7 


95 


45621 


4511 1 


3 


2 




6 


eDG6 


6.3 


7 


93 


12435 


1 1 1 1 1 


3 


1 


3455 


3 


eDxe 


6.3 


15 


60 


51214 


31111 


2 


3 


12567 


5 


6DM4 


6.3 


0 


35 


11114 


12111 


4 


1 


15 


5 


6DNe 


6.3 


71 


9 


12115 


11314 


4 


1 


35 8C 


C 


6DH7 


6.3 


7 


15 


54154 


12111 


3 


2 


125455 


2 


eOM7 


6.3 


7 


98 


54154 


1 21 1 1 


3 


2 




5 


60Q5 


6.3 


7 


47 


52136 


61614 


3 


1 


1 34 


C 


eooe 


6.3 


7 


70 


121 35 


11114 


4 


1 


455 c 


C 


6DR7 


6.3 


7 


75 


45521 


451 1 1 


2 


4 


127SS 


6 


6DR7 


6.3 


7 


85 


4552 1 


451 1 1 


2 


1 




1 


eOS5 


6.3 


7 


83 


51214 


361 1 1 


4 


2 


1256 


5 


eOT5 


6.3 


7 


55 


31521 


61 641 


3 


2 


1379 


9 


eDTe 


6.3 


7 


90 


51214 


35111 


3 


3 


lf7 


5 


eoTs 


6.3 


43 


80 


4512 1 


451 1 1 


4 


2 


1 25675 


16 


eows 


6.3 


7 


33 


31521 


61 141 


2 


2 


1379 


9 


eDZ7 


6.3 


7 


70 


52435 


41111 


4 


2 


134565 


36 


eozs 


6.3 


7 


90 


51521 


43141 


2 


3 


275 


9 


eozs 


6.3 


7 


43 


5152 1 


43141 


2 


2 




6 


eE5 


6.3 


7 


80 


24541 


1 1 1 1 1 


4 


4 


2345 


4 


eE5 


6.3 


7 


87 


21541 


1 1 1 1 1 


4 


4 




4 


eEe 


6.3 


40 


80 


23515 


31111 


3 


2 


23^5 6 


26 


eE7 


6.3 


27 


27 


2431 1 


11115 


3 


3 


236C 


2 


eEA5 


6.3 


25 


50 


51214 


31111 


2 


3 


156 


5 


6EA7 


6.3 


7 


94 


54154 


12111 


1 


4 


1 25455 


5 


eEA7 


6.3 


7 


35 


54111 


1 211 1 


1 


2 




2 


eEAS 


6.3 


7 


85 


45321 


41151 


1 


3 


1 236259 


1 


eEAS 


6.3 


7 


95 


45321 


41151 


2 


3 




6 


eEBS 


6.3 


7 


50 


1 5421 


15 341 


2 


4 


12578 


3 


6EB8 


6.3 


7 


75 


15421 


15341 


3 


2 




9 


eEH5 


6.3 


15 


95 


16215 


33111 


4 


1 


1567 


7 


eEHS 


6.3 


20 


13 


1 5421 


65341 


2 


3 


12378 


3 


6EHS 


6.3 


7 


98 


15421 


65341 


2 


3 




9 


eEM5 


6.3 


7 


50 


31521 


61641 


3 


2 


1352 


9 


eEM7 


6.3 


7 


65 


54154 


12111 


2 


1 


1545 


2 


eEM7 


6.3 


7 


65 


54154 


121 1 1 


2 


4 




5 


SERB 


6.3 


40 


81 


15214 


3611 1 


2 


2 


12562 


5 


eESS/ECCIS9 


6.3 


7 


60 


45121 


45111 


2 


2 


25759 


61 


eE07 


6.3 


68 


65 


12115 


4451 1 


1 


4 


456782 


67 


eEus 


6.3 


7 


1 00 


45421 


15131 


2 


3 


1 235759 


1 


6EUS 


6.3 


7 


28 


45421 


15131 


2 


3 




3 


6EV5 


6.3 


7 


90 


51214 


36111 


3 


2 


1256 


5 


6EV7 


6.3 


7 


35 


45121 


45161 


4 


3 


2175 


16 


6EW6 


6.3 


7 


5 


51214 


31111 


3 


3 


127 


5 


SEXe 


6.3 


7 


60 


12115 


11314 


4 


1 


358 


C 


eEYe 


6.3 


7 


64 


12435 


1 1 1 1 1 


4 


2 


3455 


3 


eEZ5 


6.3 


25 


100 


12435 


11111 


4 


1 


3455 


3 


eEzs 


6.3 


7 


33 


15421 


66661 


3 


3 


1236789 


3 


eEzs 


6.3 


75 


80 


1 6621 


45661 


2 


2 




6 


eEZs 


6.3 


75 


80 


16621 


66451 


2 


2 




8 


eF5/He3 


6.3 


7 


94 


12131 


11115 


4 


4 


8C 


4 


eFe 


6.3 


7 


58 


1 2445 


1 1 1 1 1 


4 


2 


3455 


3 


6F7 


6.3 


15 


50 


24335 


11115 


4 


3 


23455 c 


2 


eF7 


6.3 


15 


98 


24335 


11115 


4 


3 




4 


eFs 


6.3 


37 


30 


12315 


31115 


3 


3 


3|i565C 


36 


eFA7 


6.3 


25 


iOO 


46621 


1 531 1 


2 


3 


578 


1 


eFA7 


6.3 


25 


100 


1 6621 


1 5 341 


2 


3 




9 


6FA7 


6.3 


0 


40 


16621 


15341 


4 


6 




3 


eFE5 


6.3 


7 


20 


12435 


11111 


2 


2 


455 


3 


eFG5 


6.3 


7 


26 


51214 


36111 


4 


4 


126 


5 


GF67 


6.3 


35 


25 


54621 


43151 


3 


3 


126759 


6 


eF67 


6.3 


35 


70 


54621 


43151 


3 


2 




2 


GFH5 


6.3 


15 


15 


65214 


11111 


2 


3 


262 


5 


GFHS 


6.3 


7 


50, 


11112 


53141 


4 


3 


1236789 


9 


6FH8 


6.3 


7 


50 


15412 


53141 


2 


3 




3 



TUBE TYPE 


FIL 


GRID PLATE 


LEVERS 


V 


S LEAK MERIT 


6FM8 


6.3 


0 


48 


13121 


31541 


1 


3 1236289 


26 


6FM8 


6.3 


7 


26 


1 61 21 


61541 


3 


4 


9 


6FQ5 


6.3 


50 


70 


15214 


661 1 l~ 


2 


2 125 


5 


6F07 


6.3 


25 


85 


45121 


45111 


3 


2 1 2367§ 


16 


6FS5 


6.3 


20 


50 


51214 


361 11 


3 


3 1256 


5 


6FV6 


6.3 


15 


75 


51214 


31111 


3 


2 1562 


5 


6FV8 


6.3 


7 


35 


541 21 


43151 


2 


3 13 7^9 


2 


6FV8 


6.3 


7 


90 


541 21 


43151 


2 


3 


6 


6FW5 


6.3 


7 


65 


521 14 


11311 


3 


1 1358 


5 


6FY5/EC97 


6.3 


7 


70 


15214 


66111 


3 


2 I2 


5 


6G6 


6.3 


59 


85 


1 2335 


1 1 1 1 1 


3 


2 345S 


3 


6GC5 


6.3 


7 


60 


31521 


61641 


2 


2 1329 


9 


66E8 


6.3 


7 


75 


31521 


41541 


2 


1 1^378 


6 


6GE8 


6.3 


50 


5 


31521 


41541 


2 


4 


9 


6GH8 


6.3 


7 


90 


45321 


41151 


2 


3 12362S9 


6 


6QH8 


6.3 


7 


38 


45 321 


41 151 


2 


3 


1 


6GK5 


6.3 


15 


75 


15214 


16111 


3 


2 125 


5 


6GK6 


6.3 


30 


20 


15121 


14361 


4 


2 12378 


7 


6QM6 


6.3 


15 


80 


51214 


36111 


4 


2 126 


5 


6GN8 


6.3 


7 


85 


1 5421 


15341 


3 


3 12fi78 


3 


6GN8 


6.3 


7 


75 


15421 


15341 


3 


2 


9 


6GS8 


6.3 


30 


85 


1 3421 


1541 1 


4 


3 1236789 


38 


6GW6 


6.3 


7 


70 


12 1 35 


11114 


3 


1 452C 


C 


6GX6 


6.3 


i 0 


60 


51214 


31111 


3 


3 125 67 


5 


6GY6 


6.3 


7 


65 


51214 


31111 


3 


3 12567 


5 


6GY6 


6.3 


7 


65 


1 1 214 


35111 


3 


3 


5 


6GY8 


6.3 


7 


83 


54512 


41141 


2 


3 1236729 


269 


6H4 


6.3 


7 


0 


12161 


1 1 1 1 1 


4 


6 48 


4 


6H6/D63 


6.3 


0 


77 


12313 


1 1 1 1 1 


1 


UO w 
CO CM 


35 


6HC8 


6.3 


7 


60 


51521 


43141 


4 


6 


6HC8 


6.3 


7 


90 


51521 


43141 


4 


3 


9 


6HF8 


6.3 


1 5 


60 


15421 


15341 


3 


2 1235789 


9 


6HF8 


6.3 


15 


15 


1542 1 


15 341 


4 


3 


3 


6HS8 


6.3 


10 


2 0 


1 3421 


15411 


3 


4 1 345 


38 


6J4 


6.3 


1 5 


85 


51216 


631 1 1 


3 


2 ~12 


7 


6J5/L63 


6.3 


36 


15 


12315 


1 1 1 1 1 


3 


3 52 


3 


6J6/ECC91 


6.3 


7 


50 


33215 


51111 


3 


3 562 


12 


6J7/Z63 


6. 3 


7 


80 


12431 


11115 


2 


4 52C 


3 


6J8 


6.3 


60 


55 


12435 


41111 


2 


4 34562C 


3 


6J8 


6.3 


60 


25 


1 2435 


41111 


2 


3 


6 


6JB8 


6.3 


25 


60 


45321 


41151 


3 


3 1236229 61 


6JC8 


6.3 


7 


65 


15321 


4654 1 


3 


3 123689 


6 


6JC8 


6.3 


30 


70 


15321 


46541 


3 


2 


9 


6JH8 


6.3 


7 


60 


33421 


51441 


4 


3 


89 


6K5 


6.3 


7 


80 


12311 


11115 


4 


4 32C 


3 


6K*6 


6.3 


65 


30 


1 24 35 


1 1 1 1 1 


4 


2 3458 


3 


6K7 


6.3 


28 


30 


1 2431 


11115 


3 


3 3 42C 


3 


6K8 


6.3 


7 


75 


1 2435 


31111 


4 


3 34568C 


3 


6K8 


6.3 


7 


64 


12 435 


31111 


4 


3 


6 


6L5 


6.3 


45 


25 


1 2315 


11111 


3 


3 358 


3 


6L6/5881 /5932 


6.3 


25 


76 


1 2445 


61111 


4 


1 3452 


3 


6L7 


6.3 


7 


73 


1 2435 


11115 


4 


3 342C 


3 


6 M3 


6.3 


0 


60 


6241 6 


16111 


2 


1 3C 


3 


6M5 


6.3 


25 


20 


35121 


6461 1 


4 


2 1237 


7 


6N3/EY82 


6.3 


0 


27 


66121 


66641 


4 


1 1236789 


9 


6N4 


6.3 


7 


25 


51213 


661 1 1 


4 


3 12 


5 


6N6 


6.3 


65 


0 


1 2445 


1 1 1 1 1 


4 


2 3452 


3 


6N7 


6.3 


20 


93 


12355 


31111 


3 


3 4562 


36 


6N8/EBF80 


6.3 


27 


72 


35121 


4661 1 


2 


3 122678 


6 


6N8/EBF80 


6.3 


7 


25 


35121 


46611 


4 


6 


78 


6P5 


6.3 


7 


74 


12315 


1 1 1 1 1 


3 


3 352 


3 


6P7 


6.3 


35 


52 


12143 


351 15 


3 


3 45672C 


4 


6P7 


6.3 


35 


93 


12143 


35115 


3 


3 


6 


604/EC8O 


6.3 


7 


88 


56121 


16641 


4 


2 129 


9 


6Q5/884 


6.3 


0 


70 


12311 


11111 


3 


1 38 


3 


6Q7/DH63/6T7 


6.3 


7 


85 


62466 


11115 


2 


4 3452C 


3 


607/DH63/6T7 


6.3 


0 


25 


62636 


11115 


1 


4 


4 


6Q7/DH63/6T7 


6.3 


0 


25 


62663 


11115 


1 


4 


5 


6R3/EY81 


6.3 


0 


6 


66621 


66641 


1 


2 9C 


9 


6R4/EC81 


6.3 


7 


65 


51121 


11411 


4 


2 if 


8 


6R6 


6.3 


17 


42 


12314 


11115 


4 


3 35lC 


5 


6R7 


6.3 


7 


0 


12466 


11115 


4 


3 452C 


3 


6R7 


6.3 


7 


25 


1 2466 


1 1 1 1 1 


4 


6 


45 


6R8 


6.3 


55 


1 6 


66121 


61531 


3 


3 122628 


9 


6R8 


6.3 


7 


0 


66121 


61531 


4 


6 


126 


6S4 


6.3 


7 


50 


61621 


5 6641 


3 


2 26 


9 


637 


6.3 


23 


25 


12413 


11115 


3 


3 3 42C 


3 


6S8 


6.3 


7 


20 


61661 


321 15 


4 


5 12342C 


6 


6S8 


6.3 


7 


20 


61661 


32115 


4 


6 


1 34 


6SA7 


6.3 


7 


78 


1 2435 


1 1 1 1 1 


4 


3 1328 


3 


6SA7 


6.3 


7 


42 


1 2435 


1 1 1 1 1 


4 


3 


4 


6SB7 


6.3 


7 


75 


1 23 35 


11111 


-4 


3 1528 


3 


6SB7 


6.3 


7 


3 


1 2335 


1 1 1 1 1 


4 


3 


4 


6SC7 


6.3 


7 


50 


14554 


121 1 1 


4 


4 342 


25 


6SD7 


6.3 


7 


55 


12151 


31411 


4 


3 345 


8 


6SF5 


6.3 


7 


93 


11513 


12111 


4 


4 23 


5 


6SF7 


6.3 


61 


93 


15136 


42111 


3 


2 23456 


6 


6SF7 


6.3 


7 


20 


15136 


421 1 1 


4 


6 


5 


6SG7 


6.3 


31 


17 


12156 


31411 


3 


3 2^68 


8 


6SH7 


6.3 


58 


97 


12156 


3141 1 


3 


2 3468 


8 


6SJ7/5693 


6.3 


1 0 


0 


1 21 51 


3141 i 


2 


4 *’342 


8 


6SK7/61 37 


6.3 


25 


13 


12151 


31411 


3 


3 3426 


8 


6SL7/569I 

6SN7/5692/ECC33 


6.3 

6.3 


7 

52 


28 

16 


54154 

53153 


1 21 1 1 
12111 


4 

3 


4 1242 

3 lf46 


25 

25 


6SQ7 


6.3 


23 


45 


65133 


4211 1 


4 


3 2245 


6 


6SQ7 


6.3 


0 


67 


65133 


421 1 1 


1 


4 


5 



I. E. 1396 



EICO ELECTRONIC INSTRUMENT COMPANY Long Island City I, N. Y. 






4 




TUBE TYPE FIL 
6SR7 6.3 
6 SR 7 6.3 
6SS7 6.3 
6ST7 6.3 
6ST7 6.3 
6SU7/6188 6.3 
6SV7 6.3 
6SV7 6.3 
6SZ7 6.3 
6SZ7 6.3 
6T4 6.3 
6T7/6Q7/DH63 6.3 
6T7/6Q7/DH63 6.3 
6T8/6AK8/EABC80 6.3 
6T8/6AK8/EABC80 6.3 
6Ui| 6.3 
6U5/6G5 6.3 
6U5/6G5 6.3 
6U6 6.3 
6U7 6.3 
6U8/6678/ECF82 6.3 
6U8/6678/ECF82 6.3 



GRID PLATE 



AM 9 

6V4/EZ80 

6V4/EZ80 

6V5 

6V6 

6V7 

6V7 

6V8 

6V8 

en 

6W5 

6W5 

6W6 

6W7 

6X4/6202/EZ90 

6X4/6202/EZ90 

6X5 

6X5 

6X8 

6X8 

6Y5 

6Y5 

6Y6 

6Z4/84 

6Z4/84 

6Z5 

6Z5 

6ZY5 

6ZY5 

7AH 

7A5 

7A6 

7A6 

7A7 

7A8 

7A8 

7AB7 

7A07 

7AF7 

7AG7 

7AH7 

7AJ7 

7AK7 

7AN7/PCC84 

7AU7 

7B4 

7B5 

7B6 

7B6 

7B7 

7B8 

7B8 

7C4/I203A 

7C5 

7C6 

7C6 

7C7 

7E5/120I 

7E6 

7E6 

7E7 

7E7 

7EY6 

7F7 

7F8 

7G7/I232 

7G8 

7H7 

7J7 

7J7 

7K7 

7K7 

7L7 

7N7 

I E. 1396 



6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
t 2.6 
12.6 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 ^ 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
7.5 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 



7 

7 

25 

7 

7 

7 

35 

7 

7 

7 

35 
7 
7 
7 
7 
0 
7 
7 
7 

27 

71 

71 

0 

0 

0 

36 
21 
22 

7 
7 
7 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
2 5 
25 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
66 
0 
0 
25 
7 
7 

14 

20 

35 

7 

7 

14 
7 
7 

45 

7 

7 

7 

7 

35 

48 

48 

0 

30 

15 
7 

13 

16 
7 
7 

37 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

30 

20 

30 

7 

7 

7 

35 



98 

25 

19 
0 

27 

38 

39 
0 

89 
30 
71 

85 
30 
84 

0 

71 

87 
0 

94 

30 

5 

88 
70 
79 
79 

90 
98 

28 
22 

51 
0 

70 

78 

78 

90 

50 

86 
86 
30 
30 

20 
16 
83 
83 
90 
83 

83 
81 
81 
37 
37 
I 7 
93 
60 
60 
15 
47 
68 

84 
50 
14 
50 
54 
18 
65 
22 
25 
90 
54 
22 
25 

23 
9 

92 

75 

92 

78 

22 

25 

60 

25 

0 

40 
30 

52 
30 
50 
45 
75 
14 

0 

0 

32 

25 

82 

24 



LEVERS 

15166 42111 



15166 
12 151 
15166 
15166 
54154 
15136 
15136 
15166 
15166 
342 1 I 
12466 
12466 
66121 
661 21 
11113 
24541 
21541 
1 2435 
1 2431 
35321 
35321 
13121 
51121 
31121 
I 1335 
I 2445 
12466 
1 2466 
46121 
46121 
11113 
12513 
1231 1 
12335 
12413 
51211 
3121 1 
12641 
12416 
15321 
15321 
21513 
2131 1 
12335 
25311 
23111 
62513 
6231 1 
1 2513 
1231 1 
241 16 
23311 
2131 6 
21316 
24316 
24453 
24453 
32415 
241 1 3 
21 355 
24416 
2441 6 
24316 
2431 6 
15421 
35121 
24111 
2441 1 
24566 
24566 
24356 
24453 
24453 
21 131 
2441 1 
24566 
24566 
24316 
524 1 6 
24566 
24566 
24663 
24663 
12435 

21455 
5241 1 
24316 
24355 
24316 
24353 
24353 

21456 
21456 
24316 
21355 



421 I I 
31411 
421 1 I 
42111 
12111 
421 1 i 
4211 I 
321 1 I 
32111 
66111 
11115 
11115 
61531 
61531 
121 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
11111 
1 I I 15 
41151 
41151 
16161 
131 I 

1 



1 1 1 
121 
1 I 1 
1 I I 
1 1 I 
56161 
56161 
121 
1 1 I 
1 1 1 
I 1 1 

I 1 I 
31 1 
1 1 1 

II I 
1 1111 
15341 
15341 



I I I 
1 1 1 
1 1 1 
I 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

I 1 1 
1 1 1 

II I 
51 I 
511 
311 
1 I 1 
511 
I I I 
I I I 
616 
511 
31 I 
511 
511 
51 I 
511 
51641 
35161 
511 
51 I 
611 
61 I 
511 

I 1 I 
I I I 



51 1 
61 I 
61 I 
51 I 
661 
61 I 
611 
51 I 
51 I 
1 I I 
411 
415 
51 1 
141 
51 1 
511 
511 
61 1 
61 i 
511 
311 



LEAK MERIT 

2345 6‘ 



3 3 
3 2 



345 

2345 

1343 

23456 

2345 

2& 

453c 

1 236Z8 

35 

23 

3458 

58(r 

236239 



45 

8 

6 

45 

25 

6 

5 

6 
45 

1 

3 

45 

9 

I 26 

5 
2 
2 
3 
3 

6 






2 
7 
I 

3 
3 
3 
45 

236739 1 

279 
5 



345 

3453 

3453c 



35 

358 

3453 

343c 

162 

353 

1257 

3«15 

3458 

23it 

3H5 

353 

262 
2367 
33 62 

2362 

2452 



13453 
2362 
334562 36 
2362 2 

236Z 
2362 
462 



W 

2362 

23562 



23 



2 M 1 

23562 



2 

2 

2 

39 
1 6 
2 
2 
2 
56 
2 
2 

3 

4 
2 
2 

56 

2 

3 



2332 
I3i| 

23562 56 

2 

234562 



2 
34 
3 
36 
36 
2 

234537 27 
2362 2 

2 
3 
3 
56 
2 
36 



3453 

234562 

13(^568 

2362 



23462 

234562 

2362 

2452 



TUBE TYPE 


FIL 


GRID 


PLATE 


LE 


7Q7 


6.3 


7 


80 


24351 


W 


6.3 


7 


54 


24351 


7R7 


6.3 


17 


62 


24663 


7R7 


6.3 


7 


25 


24663 


7S7 


6.3 


60 


30 


24353 


7S7 


6.3 


60 


76 


24 35 3 


717 


6.3 


50 


0 


24316 


7V7 


6.3 


30 


10 


24316 


7W7 


6.3 


14 


4 


24311 


7X6 


6.3 


0 


74 


23516 


7X6 


6.3 


0 


74 


21216 


7X7 


6.3 


7 


50 


24516 


7X7 


6.3 


7 


0 


24516 


7Y4 


6.3 


0 


84 


2151 1 


7Y4 


6.3 


0 


84 


2131 1 


7Z4 


6.3 


0 


94 


2151 1 


7Z4 


6.3 


0 


94 


2131 1 


8AU8 


9.0 


12 


75 


15321 


8AU8 


9.0 


12 


50 


15321 


8AW8 


7.5 


10 


90 


15321 


8AW8 


7.5 


10 


90 


15321 


8BA8 


7.5 


7 


60 


15321 


8BA8 


7.5 


7 


90 


15321 


8BH8 


7.5 


7 


75 


15321 


8BN8 


7.5 


7 


18 


31 121 


8BN8 


7.5 


0 


50 


31 1 21 


8B05 


7.5 


35 


1 00 


65121 


8BQ7 


9.0 


7 


43 


35121 


8CG7 


9.0 


45 


15 


35121 


8CM7 


9.0 


10 


50 


51 12 1 


8CM7 


9.0 


37 


67 


41 121 


8CN7 


9.0 


7 


80 
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EICO ELECTRONIC INSTRUMENT COMPANY Long Island City I, N. Y. 
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0 
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7 
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70 


0 
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2 


5 


5 
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7 
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7 


55 


2351 1 


HIM 


4 


2 


23 


2 


65*50 


6.3 


15 


90 


1 243 5 


11 111 


4 


1 


3452 


3 


1838/483 


5.0 


7 


23 


2351 1 


HIM 


4 


2 


23 


2 


6626/0A2/I50C2 


117 


0 


10 


21616 


661 1 1 


I 


3 


1 


1 


407A 


35 


40 


95 


21546 


4511 1 


2 


2 


234675 


4 


6627/082/1 08C2 


0 


0 


67 


41666 


6611 1 


2 


3 


1 


1 


407A 


35 


50 


95 


21546 


45111 


2 


2 




6 
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6.3 


0 


75 


21131 


1 II H 


1 


3 




4 


7044 


12.6 


7 


70 


45121 


15641 


2 


2 




9 


1229 


2.0 


7 


42 


24311 


H 115 


2 


4 


2C 


2 


7054 


12.6 


15 


55 


15121 


64361 


4 


2 


123 


7 


1247 


.625 


7 


18 


11121 


11116 


4 


6 






7055 


1 2.6 


0 


48 


1321 1 


13111 


1 


3 


1257 


27 


1267/0A4/PLI267 


Z 


0 


50 


13114 


13111 


4 


2 


7 


5 


7056 


12.6 


13 


13 


51214 


311 H 


3 


3 


127 


5 


I267/0A4/PU267 


Z 


0 


50 


12114 


13111 


4 


2 




5 


7057 


12.6 


1 0 


43 


35121 


351 1 1 


4 


3 


122672 


1 


1273 


6.3 


7 


50 


24316 


511 II 


2 


4 


462 


2 


7057 


12.6 


7 


50 


35121 


35111 


4 


3 




6 


1280 ' 


12.6 


7 


50 


24316 


51 1 1 1 


1 . 


4 


467 


2 


7058 


12.6 


7 


93 


45121 


45161 


2 


4 


2272 


16 


1291 /3B7* 


2.8 


45 


34 


23561 


5311 1 


.3 


3 


36 


27 


7059 


12.6 


35 


100 


15321 


411 1 1 


3 


2 


1 23629 


6 


12 93 


1 .4 


20 


^1 


23111 


51 H 1 


3 


3 


6 


2 


7059 


12.6 


1 0 


15 


41 1 21 


H 151 


2 


3 




1 


1602 


1 .5 


7 


0 


2351 1 


1 1 11 1 


4 


3 


3 


2 


7060 


12.6 


7 


5 


45121 


4 351 1 


3 


3 


1 226782 


1 


1603 


6.3 


1 6 


41 


24311 


11115 


2 


4 


456 


2 


7060 


12.6 


25 


0 


45121 


4351 1 


2 


3 




6 


1609 


1.25 


7 


59 


24531 


1 1 I 11 


2 


4 


23 


2 


7061 


12.6 


60 


97 


31521 


61641 


4 


1 


1 329 


9 


1612 


6.3 


7 


72 


124 35 


HIM 


4 


3 


355 c 


3 


7167 


1 2.6 


7 


74 


51214 


31111 


2 


3 


156 


5 


1614 


6.3 


25 


68 


12445 


HIM 


4 


1 


355 


3 


7189 


6.3 


7 


65 


65121 


64631 


4 


2 


239 


7 


1619 


2.5 


25 


15 


12445 


1 1 1 11 


4 


2 


58 


3 


7199 


6.3 


7 


40 


44321 


15151 


3 


3 


32729 


2 


1620 


6.3 


16 


46 


1 2431 


11115 


2 


4 


58C 


3 


7199 


6.3 


7 


65 


44321 


151 51 


3 


2 




1 


1621 


6.3 


25 


27 


1 2445 


Hill 


4 


2 


13^5 


3 


7233 


6.3 


7 


70 


45621 


66161 


1 




122 


1 


1625 


12.6 


15 


91 


21451 


1 1 1 14 


4 


1 


345 


0 


7233 


6.3 


7 


70 


65421 


66161 


1 


1 




3 


1629 


12.6 


20 


50 


12445 


1 1 HI 


4 


3 


3455 


3 


7233 


6.3 


7 


70 


65621 


46161 




1 




6 


1629 


12.6 


20 


50 


12145 


11 1 1 1 


4 


3 




3 


7233 


6.3 


7 


70 


65621 


66141 


1 


1 




9 


2050/2051 


6.3 


0 


20 


1241 1 


31111 


3 


1 


3565 


3 


7355 


6.3 


7 


1 5 


12411 


5131 1 


4 


2 


568 


3 


5642 


1 .25 


0 


100 


11111 


11214 


1 


3 


C 


C 


7360 


6.3 


30 


85 


1 3521 


441 II 


3 


3 


12389 


67 


5651 


25 


0 


90 


42666 


661 1 1 


1 


3 


1 


1 


7408 


6.3 


20 


50 


62435 


611 H 


4 


2 


3452 


3 


5654/6AK5/EF95 


6.3 


7 


35 


51213 


36111 


4 


3 


1256 


5 


7551 


12.6 


7 


50 


15321 


41661 


4 


2 


1237 


6 


5663 


6.3 


0 


100 


11213 


141 1 1 


1 


1 


T7 


7 


7558 


6.3 


7 


50 


15321 


41661 


4 


2 


1237 


6 


5670/2C5I 


6.3 


7 


84 


21541 


45111 


3 


2 


2375 


46 


7581 


6.3 


25 


76 


12445 


61111 


4 


1 


3452 


3 


5678 


1 .25 


23 


40 


43152 


1 1 1 1 1 


1 


5 




1 


7591 


6.3 


7 


70 


62431 


5161 1 


4 


2 


456 


3 


5686 


6.3 


7 


95 


15621 


34661 


3 


2 




7 


7643/E80CF 


6.3 


10 


75 


45321 


41151 


3 


3 


123229 


6 


5 687 


1 2.6 


63 


17 


451 21 


15641 


2 


2 


2|67 


19 


7643/E80CF 


6.3 


1 0 


90 


45321 


41151 


2 


2 




1 



I. E. 1396 EICO ELECTRONIC INSTRUMENT COMPANY Long Island City I, N. Y. 




TUBE TYPE 
7699 
7701 
7716 
7716 

7724/I46T8 
772«*/UGT8 
772t/KGT8 
8016/1 B3 

9001 

9002 

9003 
9006 

B36/1 2SN7 
B65/6SM7 
B152/ECC81 
B309/ECC8I 
CK510AX 
CK5I0AX 
CK5I2AX 
CK526AX 
CK533AX 
CK5676AX 
CK5744 
CKB875 
CK5886 
CK6029 
D63/6H6 
D77/DD6/6AL5 
077/DD6/6AL5 
D152/6AL5/D77 
0152/6AL5/077 
DA90/lA3/iDI3 
DAF91 /IS5/ZD17 1 
DAF9I /1S5/ZD17 I .4 



FIL 


GRID PLATE 


12.6 


20 


67 


12.6 


20 


88 


12.6 


7 


80 


12.6 


7 


50 


12.6 


0 


0 


12.6 


0 


0 


12.6 


7 


20 


1 .25 


0 


85 


6.3 


7 


40 


6.3 


7 


66 


6.3 


7 


65 


6.3 


0 


55 


12.6 


52 


16 


6.3 


52 


16 


12.6 


20 


60 


12.6 

.625 

.625 


.20 

7 

7 


60 


.625 


7 


100 



LEVERS 

51621 43461 



1.25 
1 .25 
1 .25 
6.3 
1.25 
I .25 
1.25 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
4 



DAF92/1U5 
DAF92/1U5 
DAF96/IAH5 
DAF96/1 AH5 
DC90 

0CC90/3A5* 

0CC90/3A5* 

006/6AL5/077 

0D6/6AL5/D77 

DF62/I AD4 

DF91 /1T4/WI7 

DF92/IL4/IF2 

0F96 

DF97 

DH63/6Q7/6T7 

0H63/6Q7/6T7 

DH63/607/6T7 



I .4 
1 .4 
I .4 
I .4 
1 .4 
2.8 
2.8 
6.3 

6.3 

1 .25 
1 .4 
1 .4 
I .4 

1.4 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 

6.3 

1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 
I .4 
2.8 
1 .4 
1 .4 



40 

7 

7 

40 

10 

7 

40 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

20 

7 

25 

7 

27 

0 

37 

15 

15 

0 

0 

7 



90 
70 
48 
55 
25 
20 
65 
77 
60 
48 
60 
48 
2 1 
65 
29 
50 
1 0 
97 
65 
97 
84 
63 
60 
48 
5 



15621 
15421 
I 5421 
14121 
III2I 
11121 
62616 
51213 
66213 
56214 
41216 
53153 
53153 
35121 
3512! 
2531 3 
25313 
33251 
43251 
33251 
4251 I 
42151 
43152 
43211 
41521 
1 231 3 
1321 I 
I 321 I 
13211 
1 321 1 
26116 
I 1 633 
I 1633 
13361 
13361 
16334 
16334 
14615 
23565 
23565 
I 321 I 
1321 I 
33152 



DH77/6AT6 
0H77/6AT6 
DK91 /1R5/X17 
DK9I /1R5/X17 
DK96/I AB6 
DL35/N14/1C5 
DL92/3S4/NI7 
DL93/3A4 
DL94/3V4 
DL95/3Q4 
DL96 

DL98/3B4 
DM70/1N3 
DM70/IN3 

DP61 /EF95/6AK5 6.3 
0Y86/DY87/1 S2A I .4 
DY87/182/DY86 1.4 

E80CY/7643 6.3 

E80CF/7643 6.3 

E88CC/6922 6.3 

EAA9I/6AL5 6.3 
EAA91/6AL5 6.3 
EABC80/6AK8 6.3 
EABC80/6AK8 6.3 
EB91 /6AL5/DD6 6.3 

EBC41/6CV7 6.3 
EBC4I/6CV7 6.3 

EBC90/6AT6 6.3 
EBC90/6AT6 6.3 
EBC91/6AV6 6.3 
EBC9I/6AV6 6.3 
EBF89/6DC8 6.3 
EBF89/6DC8 6.3 
EBF89/6DC8 6.3 
EBF80/6N8 6.3 

EBF80/6N8 6.3 

EC80/6Q4 6.3 

EC81/6R4 6.3 

EC90/6C4/6135 6.3 

Et92/6AB4 6.3 

EC97/6FY5 6.3 

ECC81/12AT7 12.6 

ECC82/12AU7 12.6 

ECC83/I2AX7 12.6 

ECC85/6AQ8 6.3 

ECC88/6DJ8 6,3 50 

ECC91/6J6 6.3 7 

ECC189/6ES8 6.3 7 

ECF80/6BL8 6.3 7 

ECF80/6BL8 6.3 7 

ECF82/6U8 6.3 71 

I. E. 1396 



7 


85 


1331 1 


7 


92 


1331 1 


50 


95 


14366 


7 


75 


1431 1 


7 


85 


62466 


0 


25 


62636 


0 


25 


62663 


7 


78 


51216 


7 


25 


51216 


7 


70 


13316 


7 


24 


13316 


40 


20 


14353 


29 


41 


12335 


7 


40 


1 3536 


70 


90 


13356 


30 


34 


13316 


35 


29 


1 35 36 


60 


99 


14312 


80 


83 


36521 


100 


70 


56112 


0 


70 


56112 


15 


60 


51213 


0 


31 


1 2616 


0 


31 


12616 


10 


75 


45321 


1 0 


90 


45321 


13 


60 


451 21 


0 


60 


13211 


0 


48 


1 321 1 


1 0 


77 


6612 1 


7 


95 


66121 


0 


60 


13211 


15 


75 


14516 


15 


20 


14516 


7 


78 


51216 


7 


25 


51216 


0 


55 


51216 


0 


5 


51 216 


7 


19 


35121 


0 


85 


35121 


0 


85 


35121 


27 


72 


35121 


7 


25 


35121 


7 


88 


56121 


7 


65 


51 121 


40 


98 


3621 6 


7 


21 


4121 1 


7 


70 


15214 


20 


60 


35121 


40 


18 


451 21 


7 


91 


45121 


46 


16 


45121 



50 

50 

65 

58 

50 

5 



45121 

33215 

45121 

45321 

45321 

35321 



43661 
15341 

I 53 41 

mil 

41111 

I I 541 
11613 
36111 
51111 
31111 
161 I 1 
12111 
1 21 1 1 
35161 
35161 
15111 
351 1 1 
I 1 I 1 1 
1 I 1 1 1 

I ill 1 
11111 

I I 11! 

I 1 1 1 1 
15111 
1 I I I I 
I 1 1 1 I 
13111 
13111 
13111 
13111 
61111 
52111 
521 1 1 
52111 
521 1 1 
521 1 1 
521 1 I 
621 1 1 
31111 
1 1 I 1 I 
13 I 1 I 
13111 
1 1 I 1 i 
521 1 1 
521 I 1 
521 1 I 
521 1 1 
11115 
11115 
11115 
631 1 1 
631 1 I 
12111 
12111 
52! I I 
1 11 I I 
621 1 I 
621 1 1 
521 I I 
621 1 1 
51111 
63111 
11411 
11411 
36111 
16613 
16613 
41151 
41 151 
45111 
13111 
13111 
61531 
61531 
13111 
6121 1 
61211 
631 I 1 
631 1 1 
6311 1 
631 I I 
4661 I 
43611 
4631 1 
4661 I 
4661 I 
16641 
11411 
51 1 I I 
51111 
661 I I 
35161 
45161 
45161 
4511 1 
4511 I 
51111 
45111 
41151 
41151 
41151 



V S 


LEAK MERIT 


3 2 


U37 


68 


3 2 


1267 


6 


3 2 


12S78 


9 


2 4 




3 


1 2 


22 


2 


1 2 


i6 


6 


4 4 


289 


9 


2 4 


C 


C 


3 4 


16 


5 


3 3 


562 


5 




1562 


5 


1 2 


12 


1 

25 


3 3 


1346 


3 3 


1241 


25 


3 3 


2372 


16 


3 3 


2272 


1 6 


2 5 




5 


2 5 
2 5 


12 


6 

1 


2 3 


1 24 


1 


1 5 


124 


1 


2 3 


13 


1 


2 3 


142 


1 


2 4 


124 


1 


2 5 


1 27 


1 


1 3 


13 


1 


1 3 
1 3 


IW 


35 

2 


1 3 




7 


1 3 


1227 


2 


1 3 




7 


4 6 


22 


2 


2 4 


3456 


5 


4 6 




3 


2 4 


2346 


2 


4 6 




4 


1 5 


3456 


5 


1 4 




3 


1 3 


5 


2 


2 3 


35 


6 


2 3 




2 


1 3 


1227 


7 


1 3 


2 


2 4 


24 


7 


4 3 


236 


2 


4 3 


236 


2 


1 4 


36 


2 


2 4 


346 


2 


2 4 


3452C 


3 


1 4 




4 


1 4 




5 



4 

6 

4 

4 

5 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
5 

5 

3 

4 
4 
3 
2 
2 
3 

3 

4 

6 
3 

3 
6 

4 
6 
3 
6 



1256 

2 34 

23456 
35 
234 
234 
236 
234 
236 
I 37 
1 

,^56 

c 

123252 



7 

.56 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

7 

8 
8 

5 
C 
C 

6 

1 

16 
7 

2 

J 23678 9 

126 
27 
2 
56 
7 
56 
7 
56 



mi 

1256 

1256 



3 


3 


1219 


6 


1 


3 




7 


1 


3 




8 


2 


3 


1 21678 


6 


4 


6 


78 


4 


2 


139 


9 


4 


2 


ll 


8 


3 


2 


6Z 


1 


4 


3 


67 


1 


3 


2 


12 


5 


3 


3 


2378 


1 6 


2 


3 


2171 


16 


2 


4 


2178 


16 


2 


3 


2171 


1 6 


2 

3 


2 

3 




16 

12 


2 


2 


21719 


16 


3 


3 


1 236219 


6 


3 


2 




1 


3 


3 


236219 


6 



TUBE TYPE FIL 

ECF82/6U8 6.3 

ECH81/6AJ8 6.3 

ECH81/6AJ8 6.3 

ECH83/60S8 6.3 

ECH83/6DS8 6.3 

ECL80/6AB8 6.3 

ECL80/6AB8 6.3 

ECL82/6BM8 6.3 

ECL82/6BM8 6.3 

EF39 6.3 

EF80/6BX6 6.3 

EF85/6BY7 6.3 

EF86/Z729 6.3 

EF89/60A6 6.3 

EF93/6BA6/PM04 6.3 
EF94/6AU6 6.3 

EF95/6AK5/5654 6.3 



EF804 
EH90/6CS7 
EH90/6CS7 
EK90/6BE6 
EK90/6BE6 
EL34/6CA7 
EL36/6CM5 
EL37/5881 /6L6 
EL38/6CN6 
EL81 /6CJ6 
EL84/6BQ5 
EL86/6CW5 



6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 

6.3 



EL90/6AQ5/N727 6.3 
EL95/6DL5 6.3 

EM35 6.3 

EM35 6.3 

EM80/6BR5 6.3 

EM80/6BR5 6.3 

EM81/6DA5 6.3 

EM81/6DA5 6.3 

EM84/6FG6 6.3 

EM84/6F66 6.3 

EM91/2021 6.3 

EQ80/6BE7 6.3 

EY81/6R3 6.3 

EY82/6N3 6.3 

EZ80/6V4 6.3 

EZ80/6V4 6.3 

EZ81/6CA4 6.3 

EZ90/6X4/U78 6.3 

EZ90/6X4/U78 6.3 

6Z30/5Z4 5.0 

6Z30/5Z4 5.0 

GZ32/5V4 5.0 

GZ32/5V4 5.0 

QZ33 5.0 

6Z33 5.0 

GZ34/5AR4 5.0 

GZ34/5AR4 5.0 

H63/6F5 6.3 

HBC90/12AT6 12.6 

HBC90/12AT6 12.6 

HBC91/I2AV6 12.6 

HBC9I/12AV6 12.6 

HCC85/17EW8 12.6 

HDI4/DAC32 !*.4 

HD14/DAC32 1.4 

HF93/I2BA6 12.6 

HF94/12AU6 12.6 

HK90/12BE6 12.6 

HK90/12BE6 12.6 

HL92/50C5 50 

HL94/3-0A5 25 

HM04/EK90 6.3 

HM04/EK90 6.3 

HY90/35W4 35 

KRl/lV 6.3 

KR25/2A5 2.5 

KT32/25L6 25 

KT66 6.3 

KT88 6.3 

LA/6A4 6.3 

L63/6J5 6.3 

NI4/DL35/1C5 1.4 

NI7/0L92/3S4 2.8 

H18/3Q4/DL95 2.8 

N727/6AQ5 6.3 

PABC80/9AK8 9.0 

PABC80/9AK8 9.0 

PABC80/9AK8 9.0 

PABC80/9AK8 9.0 

PCC84/7AH7 6.3 

PCC85/9AQ8 9.0 

PCF80/9A8 9.0 

PCF80/9A8 9.0 

PL3^6/25E5 25 

PL81/21A6 19 

PL1267/0A4 2 

PL1267/0A4 2 

PM04/6BA6 6.3 

PM05/DP61 6.3 

QE06140/5933 6.3 

RK61 1.4 

VR150/0D3 70 



SRID PLATE 


LEVERS 


V 


S 


LEAK ME 


7 1 


88 


35321 


41151 


3 


2 




45 


42 


351 21 


431 1 1 


2 


3 


126789 


7 


10 


35121 


43451 


1 


4 




7 


98 


351 21 


35351 


1 


4 1 


1236789 


7 


95 


35121 


35121 


1 


4 




7 


85 


45121 


41351 


2 


3 


23789 


7 


72 


451 21 


41351 


2 


3 




7 


0 


51521 


43141 


3 


2 


1267S9 


7 


96 


51521 


43141 


3 


3 




7 


70 


12431 


11115 


4 


3 


13456$ 


7 


88 


15621 


1431 1 


2 


3 


1 2789 


1 0 


90 


15621 


1431 1 


4 


2 


12689 


7 


95 


31 121 


41151 


4 


3 


389 


7 


15 


1512 1 


1431 1 


3 


3 


2$9 


40 


90 


51214 


31 1 1 1 


3 


2 


12562 


50 


5 


51213 


31111 


3 


3 


122 


1 5 


60 


51213 


36111 


2 


3 


1 256 


50 


50 


1 1 121 


14351 


3 


3 


3789 


95 


77 


41521 


45111 


2 


2 


37Sa 


90 


20 


41521 


4511 1 


2 


2 




7 


75 


512 14 


31 III 


4 


3 


125 7 


7 


25 


51214 


31 111 


4 


3 




15 


95 


1 24 35 


61111 


4 


1 


1 5 § 


7 


15 


62635 


11114 


2 


2 


458 


79 


65 


62435 


III 1 1 


4 


1 


35$ 


7 


80 


12145 


11114 


4 


1 


145$ 


1 2 


3 


65121 


66314 


2 


2 


23 9 


35 


95 


65121 


I4I3I 


4 


1 


2$7 


7 


95 


65121 


64631 


3 


2 


2$79 


67 


97 


51214 


36111 


4 


1 


1256 


7 


92 


51214 


361 1 1 


3 


2 


126 


0 


80 


62414 


41111 


4 


3 


456 


0 


80 


62194 


1 1 1 1 1 


4 


3 




0 


54 


11621 


64641 


3 


3 


179 


0 


54 


11621 


61641 


3 


3 




7 


25 


51621 


64641 


4 


5 


1279 


7 


75 


51621 


61641 


4 


5 




7 


75 


56121 


4464 1 


4 


4 


1$679 


7 


75 


56121 


43641 


4 


4 




0 


58 


61213 


431 1 1 


2 


1 


125 6 


65 


92 


33121 


45631 


1 


4 


rfe 


0 


6 


66621 


66641 


1 


2 


9$ 


0 


27 


66121 


66641 


4 


1 


1236789 


0 


79 


51121 


13111 


4 


1 


T$7 


0 


79 


31 1 21 


1 1 1 1 1 


4 


1 




0 


60 


46121 


64661 


1 


2 


137 


0 


86 


51211 


31111 


4 


1 


162 



9 

3 

7 

7 

6 

7 

5 

5 

5 
7 

6 
1 

5 

6 
3 
C 
3 
C 
C 
7 
7 
5 
5 
3 
3 
7 
7 



0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12 

7 

40 

50 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

0 

0 

7 

7 

32 

7 

7 

36 

7 

7 

35 

67 

17 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

7 

7 

61 

0 

0 

40 

15 

15 

7 



86 

76 

76 

76 

76 

66 

66 

30 

30 

94 

78 

25 

87 

25 

20 

98 

20 

90 

5 

75 

25 

97 

54 

75 

25 

70 

29 

44 



31211 
12111 
12131 
12111 
12 131 
121 11 
I 2141 
121 1 1 
12141 
12 1 31 
51216 
51216 
51216 
51216 
45121 
12316 
12316 
51214 
51214 
51214 
51214 
15216 
15216 
51214 
51214 
11213 
231 I I 
24451 



1 1 1 1 1 
31111 

I 1 I 1 1 
31111 

II 1 11 
41111 
I 1 1 1 I 
41111 
1 1 1 1 1 
11115 
631 1 1 
631 1 I 
6311 1 
63111 
451 I 1 
11115 
11115 
31111 
31111 
31111 
31111 
33111 
341 I I 
31111 
31111 
61111 
Mill 
mil 



4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
2 

4 

3 2 

3 3 

4 3 



94 


1 2435 


III 1 1 


4 


67 


62445 


mil 


4 


62 


1 2445 


61111 


4 


73 


24531 


Mill 


4 


15 


12315 


1 1 1 1 1 


3 


84 


23151 


51111 


4 


40 


1 3536 


62111 


2 


29 


13536 


621 1 1 


2 


97 


51214 


36111 


4 


82 


66121 


61541 


3 


98 


46121 


61541 


1 


98 


64121 


61541 


1 


75 


66121 


41541 


1 


22 


15421 


51641 


2 


97 


45121 


45111 


3 


95 


45321 


41151 


2 


60 


45321 


41 151 


3 


15 


6 26 35 


11114 


2 


93 


65121 


66314 


2 


50 


III 13 


151 1 1 


4 


50 


1 1 1 13 


12111 


4 


90 


51214 


31111 


3 


60 


51 213 


361 1 1 


2 


91 


24511 


1 1 114 


4 


30 


3251 1 


III 1 1 


1 


73 


12113 


1 1 III 


4 



46 

46 

46 

46 

>1^6 
125 6 

35C 

\li 

1257 

1267 

1267 

U57 

52 

22 

2m 

1 3452 



35j 
23^ 

I? 

234 

234 

1256 

12328 



12362 
I 22672 
1236229 

452 

229 

57 

1562 

1256 

23|C 

5 



7 

I 

17 

6 

1 

6 

4 

6 

4 

6 

4 

6 

4 

4 
7 

56 

7 

56 

16 

3 

5 
5 
5 

5 

6 
7 
7 

5 

6 
5 
2 
2 
3 
3 



2 

2 

2 

5 
9 
1 

2 

6 
39 
1 6 

I 

6 

C 

C 

5 

5 

5 

5 

C 

I 

5 
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TUBE 



QA2 

0A3 

0A4 

0B2 

0B3 

0C3 

0D3 

0G3 

IA3 

IAB6 

IAC6 

IAH5 

IB3-6T 

IB4P 

166 

ICI 

IC5 

1013 

IF2 

IF3 

IFD9 

IH5 

IJ3 

IK3 

IL4 

IPIO 

IPM 

IR4 

IRS 

IS2-A 

IS5 

m 

IU5 

IV 

2A3 

2AS 

2C2I 

2C22 

2C5I 

2021 

28 

2X2-A 

2Z2 

3A4 

3A5 

364 

367 

3DG4 

3Q4 

334 

3V4 

48 

SAR4 

57V86-IO 

5U4 

5V4 

5V3 

S24 

6A4 

6A64 

6A66 

6A67 

6A68 

6AC7 

6AG5 

6AJ8 

6AK5 

6AK8 

6AL5 



6AHS 

6AM6 

6Ag4 

6A05 

6QA8 

6AR6 

6A86 

6AT6 



equivalent 



INTER-CHANGEABILITY CHART 

TUBE EQUIVALENT 



6073/1S0C2/6676/6626 

VR-75 


6AU6 


PL1267/1267 


6AV6 


6074/108C1/6627 


6BA6 


VR-90 


6BC5 


VR105 


6BE6 


VR-150/150C3 


6BE7 


STV85-10/85A2 


6BH6 


DA90/1D13 


6BJ6 


EK96 


6BL8 


DK92 


6BMB 


DAF96 


6BN5 


8016 


6BQS 


951 


6BQ6 


2SS 


6BRS 


X17/tK91/lR5 


6B14 


M.3S/N14 


6BY4 


DA90/1A3 


6BV6 


1U/DF92 


6BY7 


DF91/1T4/W17 


6BX6 


ZD17/DAE91/1S5 


6C4 


HD14AMC32 


6CA4 


1K3 


6CA7 


1J3 


6CEB 


DF92/1F2 


6CJ5 


DL92/3S4/N17 


6CT6 


DL94/3V4 


6CK5 


1294 


6CL6 


DK91A17/1C1 


6CM5 


DY87/tY86 


6CN6 


DAP91/ZD17/1FD9 


6CQ6 


DF91/W17/1F3 


6CS6 


D4F92 


6CT7 


KR-1 


6CU6 


5930 


6CU7 


KR-25 


6CV7 


1642 


6CN5 


7196 


60A5 


5670 


60A6 


5727/EN91 


6DC8 


4S/G-2 


60J8 


879 


6015 


G84/684 


60S8 


DL93 


6F5 


D0C90 


6FG6 


DL98 


6G5 


1291 


6H6 


Z-2669 


6JS 


DL95/N18 


6J6 


M.92/N17/1P10 


6J7 


DL94/1P11 


6L6 


2S/G2 


6N3 


GZ34 


6N5 


OG3/85A2 


6N8 


5931 


6Q4 


GZ32 


6Q5 


6087/6106 


6Q7 


GZ30 


6R3 


lA 


6R4 


BC92 


SSZ 


6NS 


6SJ7 


1853 


6SK7 


ECL80 


6SL7 


1852/6134 


6SN7 


6186 


6SU7 


ECH81 


617 


5654/tlF95/tt>61/PM05 


618 


EABC80/6T8 


6U5 


5726/6663/EB91/tD6/ 


6U8 


D77/D152/EAA91 


6V4 


EL91 


6X2 


EF91 


6X4 


EC91 


624 


6669/600S/EL90/W27 


7AN7 


EOC85 


7C4 


6098 


7E5 


5725 


7G7 


EBC90/1DH77 


9A8 

9AK8 



6136/EF94 

09C91 

5749/6660/EP93/PM04 

6CE5 

5750/EK90/HM04 

EQ80 

6661/6265 

6662 

ECFBO 

ECL82 

EL85 

EL84/6267/EF86/Z729 

6CU6 

EM80 

EZ40 

7077 

5915/7036 

EF85 

EF80 

6135/EC90 

EZ81 

EU4 

6BC5 

EF41 

EL81 

EUl 

6677 

EU6 

EU8 

EF92 

EH90 

EAF42 

6BQ6 

ECH42 

EBC41 

EL86 

EM81 

EF89 

EBF89 

EGC88 

EL95 

ECH83 

H63 

EM84 

6U5 

D63 

L63 

E0C91 

Z63 

5881/5932/EL37 

EY82 

6ABS 

EBF80 

EC80 

884 

DH63/6T7 

EY81 

EC81 

EY86 

5693 

6137 

5691 

5692/ECC33/fe65/65W7 

6188 

6Q7/13H63 

6AK8/EABC80 

6G5 

6678/tXT82 

EZ80 

EY51 

6202/EZ90/U78/V2Kr70 

84 

POC84 

1203A 

1201 

1232 

PCF80 

PABC80 



TUBE 



9A08 

I2AC5 

I2AJ7 

I2AT6 

I2A77 

I2AU6 

I2AU7 

I2AV6 

I2AV7 

I2AX7 

I2AY7 

I2B7 

I2BA6 

I2BE6 

I2BQ6 

I2C5 

I2CU5 

I2CU6 

12017 

120W7 

I2S7 

12SN7 

IW 

I4AF7 

1723 

1908 

2IA6 

25E5 

25L6 

253 

30A5 

35 

39 

44 

50C5 

51 

84 

85A2 

iOSCI 

II3HY 

IJ5HY 

II7L7 

I23HY 

I28A 

I45HY 

I50C2 

i50C3 

182B 

I83B 

408A 

482B 

483 

484 

485 
684 
807 
866 
879 
884 
951 
1201 
i203A 
1232 
2060 
2051 
2523 
5654 

5670 

5691 

5692 

5693 

5725 

5726 
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equivalent 

POC85 

UF41 

HCH81 

HBC90 

6679/6201/EOC81/B152/ 

B309 

HF94 

6680/5814/ECC82/6189 

HBC91 

5965/6829 

5751/6681/EGC83/7025 

12DT7 

6072 

14A7 

HF93 

HK90 

12CU6 

120J5 

12C5 

12BQ6 

7025/12AX7/5751/6681/ 
EGC83 
7247 
UAF42 
B26 
12B7 
XXD 
PY81 
UCH81 
PL81 
RL36 
KT32 
IBS 
HL94 
51 

HY90 
44 
39 

HL92 
35 
6Z4 

OG3/5TV85-10 
CB2/6074/6627 
123HY 
145HY 
W7 

113HY 
2523 
IISHY 

012/6073/6676/6626 
CD3/VB150 
482B 
483 
6028 
182B 
183B 
BIT 
RIR 
2Z2 

5933/QE06140 
866A 
2X2A 
6Q5 
1B4P 
7E5 
7C4 
7G7 
2051 
2050 
128A 

6AK5/EF95/DP61 
PW05 
2C51 
6SL7 

6SV7/EOC33/B65 
6SJ7 
6AS6 

6AL5/6663/EB91/ 

EAA91 



10 




TUBE. EQUIVALENT 

5727 2D21/EN91 

5749 6BA6./6660/EF93/ 

PM04 

5750 6BE6/EK90/»J04 

5751 12AX7/6681/EXC83/ 
12DT7/7025 

5814 I2AU7/6189/6680/ 

EOC82 

5881 6L6-G/S932/EU7 

5915 6BY6/7036 

5930 2A3 

5931 5U4 

5932 6L6/5B81/EL37 

5933 807/(^:06140 

5965 12AV7/6829 

6005 6A()5/6669/EL90/ 

N727 

6028 408A 

6072 12AY7 

6073 m2/150a/6676/6626 

6074 (B2/108C1/6627 

6087 5Y3/6106 

6098 6AR6 

61 06 5Y3/6087 

6134 6AC7/1852 

6135 6C4/EC90 

6136 6AU6/EF94 

6137 6SK7 

6186 6AG5 

61 88 6SU7 

6 1 89 12AU7/ECC82/6680/ 

5814 

6201 12AT7/6679/EOC81/ 
B152/B309 

6202 6X4/EZ90/U78/ 

V2M70 

6265 6BH6/6661 

6267 EL84/6B05 

6281 CKS74 

6626 OA2/150C2/6073/ 

6676 

6627 CB2/108C2/6074 

6660 6BA6/5749/EF93/ 

PM04 

6661 6BH6/6265 

6662 6BJ6 

6663 6AL5/5726/EB91/EAA91 

6669 6A(?5/6005/EL90/N727 

6676 CA2/150C2/6073/6626 

6677 eOJ& 

6678 6U8/BCF82 

6679 12AT7/EXX81/6201/ 
B152/B309 

6680 12AU7/6189/5814/Eaa2 

6681 12AX7/575iyi2Dn/7025/ 
EOC83 

6688 E180F 

6829 5965/12AV7 

6922 E88(X 

7025 12AX7/12Dn/5751/ 

6681/E(X83 
1267 OA4/PU267 

1291 3B7 

1294 1R4 

I6>U 2C21 

1852 6AC7/6134 

1853 6AB7 

7036 6BY6/5915 

7077 ®Y4 

7196 2f22 

7247 12DW7 

8016 1B3 

836 12SN7 

865 6SN7/BOC33 

Bl 52 E(X81/12AT7/B309/ 

6679/6201 

B309 EOC81/12AT7/6679/ 

6201/B152 
CK574 6281 

D63 6H6 

077 DD6/6AL5/EB91/D152/ 

6663/5726 



TUBE EQUIVALENT 



DI52 


6AL5/D77/DD6/EB91/ 

6663/5726 


DA90 


1A3/ID13 


OAC32 


HD14/1H5 


DAF91 


1S5/ZD17/IFD9 


DAF92 


1U5 


DAF96 


1AH5 


DCC90 


3A5 


DD6 


6AL5/D77/D152/5726/ 

6663/EB91/EAA91 


DF62 


1AD4 


DF91 


1T4/W17/IF3 


DF92 


1U/1F2 


DH63 


6(77/6T7 


DH77 


6AT6/EBC90 


DK9I 


1R5/X17/1C1 


DK92 


UC6 


DK96 


1AB6 


DL35 


N14/1C5 


DL92 


3S4/N17/IP10 


DL93 


3A4 


0L94 


3V4/1P11 


DL95 


3(}4/Nl8 


DL98 


3B4 


DP6I 


EF95/6AK5/PM05/ 

5654 


DY86 


DY87/1S2A 


DY87 


1S2/DY86 


E88CC 


6922 


EI80F 


6688 


EAA91 


6AL5/5726/EB91/ 

6663 


EABC80 


6AK8/6T8 


EAF42 


6cn 


EB9I 


6AL5/IB6/D77/D152/ 

5727/6663/EAA91 


E8C41 


6CV7 


EBC90 


6AT6/DH77 


EBC9I 


6AV6 


F.BF80 


6N8 


EC80 


6Q4 


EC8I 


6R4 


EC90 


6C4/6135 


EC9I 


6A(M 


E092 


6AB4 


ECC33 


65W7/65N7/B65 


ECC81 


12AT7/B152/B309/ 


ECC82 


6679/6201 

12AU7/6680/5814/ 

6189 


ECC83 


12AX7/5751/6681/ 

12DT7 


ECC85 


6AQ8 


ECC88 


6DJ8 


ECC91 


6J6 


ECF80 


6BL8 


ECF82 


6U8/6678 


ECHi^2 


6017 


ECH8I 


6AJ8 


ECH83 


6DS8 


ECL80 


6AB8 


ECL83 


6BM8 


EFm 


6CJ5 


EF80 


6BX6 


EF85 


6BY7 


EF86 


Z729/6267/EL84/ 

6BIQ5 


EF89 


6DA6 


EF9I 


6AM6 


EF92 


6CQ6 


EF93 


6BA6/PM04/5749/ 

6660 


EF9»^ 


6AU6/6136 


EF95 


6AK5/5654/DP61/ 

PM05 


EH90 


6CS7 


EK90 


6BE6/HM04/5750 


EL34 


6CA7 


EL36 


6015 


EL37 


5881/6L6/5932 


EL38 


6016 


EUl 


6CX5 



TUBE EQUIVALENT 



EL81 


6CJ6 


EL84 


6BQ5/6267/EF86/Z729 


EL85 


6BN5 


EL86 


6CW5 


EL90 


6AQ5/N727/6669/6005 


EL91 


6AM5 


EL95 


6DL5 


EM80 


6BR5 


EM8I 


6DA5 


EM84 


6FG6 


EH9I 


2D21/5727 


EQ80 


6BE7 


EY5I 


6X2 


EY8I 


6R3 


EY82 


6N3 


EY86 


6S2 


EZ35 


U147 


EZ40 


6HT4 


EZ80 


6V4 


EZ81 


6CA4 


EZ90 


6X4/U78/6202/V2M70 


G2 


4S/2S 


G84 


2Z2/684 


GZ30 


5Z4 


GZ32 


5V4 


GZ34 


5AR4 


H63 


6F5 


HBC90 


12AT6 


HBC9I 


12AV6 


HCH8I 


12AJ7 


HDI4 


DAC32/1H5 


HF93 


12BA6 


HF94 


12AU6 


HK90 


12BE6 


HL92 


50C5 


H194 


30A5 


HM04 


EK90/6BE6/5750 


HY90 


35W4 


KR-I 


IV 


KR-2B 


2A5 


KT32 


25L6 


U 


6A4 


L63 


6J5 


M7 


117L7 


HI4 


DL35/1C5 


NI7 


DL92/3S4/IP10 


NIB 


3Q4/DL95 


N727 


6AQ5/EL90/6669/ 

6005 

9AK8 


PABC80 


PCC84 


7AN7 


PCC85 


9AQ6 


PCF80 


9A8 


PL36 


25E5 


PL8I 


21A6 


PLI267 


CA4/1267 


PM04 


6BA6/EF93/57491 

6660 


PM05 


DP61/EF95/6AK5/ 




5654 


PY8I 


17Z3 


QE06I40 


5933/807 


U78 


6X4/EZ90/6202/V2M70 


UI47 


EZ35 


UAF42 


12S7 


UCHBI 


19D8 


UF4I 


12AC5 


V2M70 


6X4/EZ90/6202/U78 


VR-75 


0A3 


VR90 


0B3 


VRI05 


0C3 


VR150 


CD3/150C3 


WI7 


DF91/IT4/IF3 


XI7 


MC91/1R5/1C1 


XXD 


14AF7 


Z63 


6J7 


Z729 


EL84/6BQ5/EF86/6267 


Z2G69 


3DG4 


ZDI7 


DAF91/1S5/IFB9 



EICO ELECTRONIC INSTRUMENT COMPANY Long Island City I, N. Y. 




MODEL 666 INSTRUCTIONS ADDENDA 



When depressing push-buttons underlined on roll chart (cathodes) for 
cathode-heater leakage testing, note that the reading obtained be- 
fore pressing down the H^K lecAtage push-button can normally be in- 
finite, or short, or anything between with no significance whatsoever 
attaching to the reading. While in very many cases a short or near- 
short reading will obtain, it is equally normal in other cases for an 
infinite reading to occur (particularly when checking the cathode of 
light-duty diodes where the plate levers are set to position 6). The 
leakage reading when depressing underlined push-buttons is signifi- 
cant only v^hen the H”K leakage button is depressed as well as the 
underlined push-button from the 1 to 9 & C bank. 



I.E. 1094 Electronic Inst. Co., Inc., Brooklyn 11, New York 



IMPORTANT FORA«AT CHANGE IN 666-05 ROLL CHART 



In order to insert additional tubes in our new 666-05 Roll Chart, we are 
saving space in the following manner: 

Whereas previously, twin or triple section tubes having identical chart 
information, except for merit test, occupied two or three lines on the 
chart, now these tubes will occupy only one line. However, the merit 
column will contain two or three numbers instead of the usual single 
number. Each of these numbers signifies an individual merit test. 



EXAMPLE: 1 2AT7 — twin triode 

In the merit column, you will find the entry 16 {one and six). 
Press button 1 to read merit of first triode. 

Press button 6 to read merit of second triode. 

MODEL 666 ADDENDA 



Difficulties may be encountered unless the GRID control knob is set on the shaft properly. 
There is a switch on the GRID control which is actuated at maximum counter-clockwise rotation 
of the potentiometer element. This point is at 7 on the dial. The arc between 7 and 0 on the 
dial IS allotted to actuation of this switch. That is to say, when turning the knob counter- 
c ockwise you will "hit" the switch at 7 on the dial; turning further counter-clockwise actuates 
the switch and brings the knob to 0 on the dial. On the roll chart, a GRID control setting of 0 
means that the GRID control has been turned counter-clockwise past the point of switch actuation. 
A setting of 7 i^ans that the GRID control has been turned counfer^ockwise upto, but not past, 
he point of switch actuation. To set the knob properly on the GRID control shaft, turn the shaft 

knnh ^ actuation. Then fasten the 

knob on the shaft tightly so that it points to 7 on the dial. 



I.E. 1326 Electronic Instrument Co., Inc., 33-00 Northern Blvd., L.I.C. 1, N.Y. 
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TRANSISTOR TEST DATA SHEET 



The figure of merit to be measured is the common emitter 
current amplification ratio. Various symbols denoting 
this quantity Include 6 (beta), 0<cb (alpha cb), h21, and 
hfe. This quantity (wnich we will refer to as beta) is re- 
lated to the common base current amplification ratio (^ce) 
by the following relationships: 

A = Q<ce /S 

Either quantity may be spec If led l^the manufacturer, de- 
pending upon the use for which t|i^ transistor Is intended, 
{neither case, present manufacturing tolerances are very 



brood; a glance at the following tables will illustrate this 
point. Therefore, even if a transistor falls outside of the 
Indicated range, it may still be useable. This decision 
is left to the individual . Furthermore, many types hove 
only a nominal value; that is, no Information on the al- 
lowoble deviation has been made publ ic by the manufac- 
turer. In these coses, a reasonoble lower limit might be 
in the order of one-half of the nominal value. Where no 
data is shown, the information is not available. Where 
the beta is shown in parentheses, the data was taken on 
the basis ofa small sampling and is not necessarily a nom- 
inal value. In all coses, considerable latitude should be 
given before deciding that a transistor is defective. 



E 

cO 






Fig. 


1 Fig. 2 


Fig. 3 


Fig. 4 


Fig. 5 








* 


Indicates that the Iceo reading may exceed the normal ” 


lc«o GOOD- 


range. 




NO. 


FIG. 


TYPE 


\ BETA 


NO. 


FIG. 


TYPE 


BETA 


2N34 


1 


PNP 


40 


2N80 


3 


PNP 




2N35 


1 


NPN 


40 


2N81 


1 


PNP 


20-66 


2N36 


3 


PNP 


45 


2N82 


1 


PNP 


20-60 


2N37 


3 


PNP 


30 


2N94 


1 


NPN 


40 


2N38 


3 


PNP 


15 


2N94A 


1 


NPN 


19 


2N38A 


3 


PNP 


18 


2N97 


1 


NPN 


6-19 


2N41 


4 


PNP 


40 


2N97A 


1 


NPN 


57 


2N43 


1,4 


PNP 


33-50 


2N98 


1 


NPN 


19-100 


2N43A 


1 


PNP 


30-65 


2N98A 


1 


NPN 


24-100 


2N44 


1,4 


PNP 


15-22 


2N99 


1 


NPN 


19-100 


2N45 


1,4 


PNP 


9-12 


2N100 


1 


NPN 


100-140 


2N47 


2 


PNP 


40 


2N103 


1 


NPN 


1.5-6 


2N48 


2 


PNP 


30 


2N104 


1 


PNP 


32-44 


2N49 


2 


PNP 


40 


2N105 


2 


PNP 


45-55 


2N63 


1 


. PNP 


22 


2N106 


1 


PNP 


25 


2N64 


1 


PNP 


45 


2N107 


1 


PNP 


19 


2N65 


1 


PNP 


90 


2N108 


3 


PNP 




2N76 


1 


PNP 


9-iod 


2N109 


1 


PNP 


70 


iN27 


4 


PNP 


55 


2Nlil 


\ 


PNP 


40 


2N78 


1 


NPN 




aN112 


1 


PNP 


40 


2N79 


1 


PNP 


46 


21^113 


1 


PNP 


45 
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ENJ OY YOUR BOOKS 

PLEASE VISIT OUR STORE FOR EVEN MORE GREAT 

STUFF! 

WWW.EVERYTHI NG4LESSSTORE.COM 
COPYRIGHT NOTICE 

ALL MATERIALS I NCLUDI NG CD/ DVD AND PDF 
FI LES ARE COPYRI GHTED 
WWW.EVERYTHI NG4LESSSTORE.COM VON 
WALTHOUR PRODUCTIONS AND MAY NOT BE 
REPRODUCED, COPIED OR RESOLD UNDER ANY 
CIRCUMSTANCES. YOU MAY HOWEVER MAKE A 
COPY FOR YOUR OWN PERSONAL BACKUP. 
MATERIALS ARE FOR PERSONAL USE ONLY. 

I F YOU PURCHASED THIS FROM ANYWHERE BUT 
FROM US PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY SO 
THAT WE MAY CHECK I F YOU PURCHASED FROM 
AN AUTHORIZED RESELLER SO WE CAN LET YOU 
KNOW I F YOU NEED TO RETURN FOR FULL REFUND 
FROM AN UNAUTHORIZED SELLER. 

THANKS AGAI N AND PLEASE TAKE THE Tl ME TO 

VISIT OUR STORE. 

ATTENTION! EVERYTHING ON SALE NOW!! 

WIT 

HOT SALE! 

THIS PAGE COPYRIGHT VON WALTHOUR PRODUCTIONS 
WWW.EVERYTHING4LESSSTORE.COM 
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NO. 


FIG 


TYPE 


BETA 


NO. 


FIG. 


TYPE 


"beta ' 


2N114 


1 


PNP 


65 


2N204 


4 


PNP 


50-120 


2N123 


1 


PNP 


30-50 


2N205 


4 


PNP 


15-35 


2N124 


1 


NPN 


12-24 


2N215 


1 


PNP 


32-44 


2N125 


1 


NPN 


24-48 


2N217 


1 


PNP 


70 


2N126 


1 


NPN 


48-100 


200 


1 


NPN 


9 


2N127 


1 


NPN 


100-140 


201 


1 


NPN 


19 


2N130 


3 


PNP 


22 


202 


1 


NPN 


49 


2N131 


3 


PNP 


45 


206 


3 


NPN 


35 


2NI32 


3 


PNP 


90 


207 


3 


NPN 


19 


2N133 


3 


PNP 


25 


208 


3 


NPN 


19 


2N135 


1 


PNP 


20 


300 


1 


PNP 


9-19 


2N136 


1 


PNP 


40 


301 


1 


PNP 


19-49 


2N137 




PNP 


60 


302 


1 


PNP 


49-55 


2N138 


3 


PNP 


140 


310 


1 


PNP 


(90) 


2N139 


1 


PNP 


45-48 


350 


1 


PNP 




2N140 


1 


PNP 


45 


352 


1 


PNP 


35-55 


2N145 


1 


NPN 


(6) 


353 


1 


PNP 


(28) 


2N146 


1 


NPN 


(20) 


354 


1 


PNP 


168) 


2N147 


1 


NPN 


(33) 


880 


1 


NPN 




2N148 


1 


NPN 




903 


1 


NPN 


9-19 


2N148A 


1 


NPN 




904 


1 


NPN 


19-39 


2N149 


1 


NPN 




904A 


1 


NPN 


19 


2N149A 


1 


NPN 




905 


1 


NPN 


39 


2N150 


1 


NPN 




951 


1 


NPN 


9-140 


2N150A 


1 


NPN 




952 


1 


NPN 


9-140 


2N156 


5 


PNP 


40* 


953 


1 


NPN 


9-140 


2N158 


5 


PNP 


40* 


CK-721 


3 


PNP 


45 


2N160 


1 


NPN 


13 


CK-722 


3 


PNP 


22 


2N160A 


1 


NPN 


13 


CK-725 


3 


PNP 


90 


2N161 


1 ^ 


NPN ■ 


- -28 


CIC-727 “ 


3 


PNP 


25 


2N161A 


1 


NPN 


28 


CK-760 


1 


PNP 


40 


2N162 


1 


NPN 


40 


CK-761 


1 


PNP 


45 


2N162A 


1 


NPN 


39 


GT-14 


1 


PNP 


20-34 


2N163 


1 


NPN 


50 


GT-20 


1 


PNP 


35-45 


2N163A 


1 


NPN 


50 


GT-34 


1 


PNP 


10-19 


2N167 


1 


NPN 




GT-66 


1 


PNP 


100 


2N168 


1 


NPN 


20 


GT-81 


1 


PNP 


50-65 


2N168A 


1 


NPN 


40 


GT-83 


1 


PNP 


35-45 


2N169 


1 


NPN 


7-40 


GT-87 


1 


PNP 


20-34 


2N169A 


1 


NPN 


30 


GT-88 


1 


PNP 


50-90 


2N170 


1 


NPN 


7-20 


GT-109 


1 


PNP 


120 


2N172 


1 


NPN 


(11) 


GT-122 


1 


PNP 


50-90 


2N175 


1 


PNP 


65 


GT-760 


1 


PNP 


40 


2N180 


3 


PNP 


60 


GT-761 


1 


PNP 


70 


2N181 


3 


PNP 


60 


GT-762 


1 


PNP 


140 


2N186 


1 


PNP 


24 


GT-763 


1 


PNP 


140 


2N186A 


1 


PNP 


24 


HD-398 


3 


NPN 


30 


2N187 




PNP 


36 


HD-399 


3 


NPN 


30 


2N187A 


1 


PNP 


36 


HD-401 


3 


NPN 


30 


2N188 


1 


PNP 


54 


HD-402 


3 


PNP 


70 


2N188A 


1 


PNP 


54 


HD-441 


3 


PNP 


70 


2N189 


1 


PNP 


24 


HD-454 


3 


PNP 


19-65 


2NT90 


1 


PNP 


36 


OC-70 


3 


PNP 


30 


2N191 


1 


PNP 


54 


OC-71 


3 


PNP 


47 


2N192 


1 


PNP 


75 


OC-72 


3 


PNP 


50 


2N195 


4 


PNP 


100-140 


TS-161 


3 


PNP 


19-100 


2N196 


4 


PNP 


50-65 


TS-162 


3 


PNP 


9-19 


2N197 


4 


PNP 


40-50 


TS-163 


3 


PNP 


19-32 


2N198 


4 


PNP 


30-40 


rs-164 


3 


PNP 


32-62 


2N199 


4 


PNP 


15-25 


TS-165 


3 


PNP 


62-90 


2N200 


4 


PNP 


30-60 


TS-166 


3 


PNP 


25 



